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con griglia a quadro 
per televisione 


E/PC 

86 

Triodo UHF per stadi ampiificatori RF e convertitori 
autooscillanti. 

E/PC 

88 

Triodo UHF per stadi arnpiificatori RF; eievato guadagno 
di potenza; bassa cifra di rumore. 

E/PC 

97 

Triodo VHF per stàdi amplificatori RF - bassa capacità 
anodo - grigiia; circuiti neutrode. 

E/PCC 

88 

Doppio triodo VHF per amplificatori RF “cascode ; elevata 
pendenza (S = 12,5 mA/V); bassa cifra di rumore. 

E/PCC 

189 

Doppio triodo VHF a pendeWa variabile (S = 12,5 mA/V) 
per amplificatori RF “cascode'*. 

E/PCF 

86 

Triodo-pentodo per impiego nei selettori VHF ; pentodo con 
grìglia a quadro con elevato guadagno di conversione. 

EF 

183 

Pentodo ad elevata pendenza variabile (S = 14 mA/V) per 
amplificatori di media frequenza TV. 

EF 

184 

Pentodo ad elevata pendenza (S == 15,6 mA/V) per amplificatori 
di media frequenza TV. 
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Con il prossimo numero questa Rivista compirà il suo quinto anno 
di vita. 

In Italia esistono ancora poche riviste a carattere tecnico; fra queste, 
la nostra ha saputo trovare un pubblico di lettori attenti, intelligenti ed 
interessati alle ricerche, tesi allo scopo di migliorare le proprie cognizioni 
tecniche e professionali. 

" Selezione di Tecnica Radio - TV " è una rivista seria e, insieme, scritta 
ed illustrata in modo da rendere attraente, se pur non sempre facile, la 
lettura; essa cerca onestamente di essere utile, di collaborare con i lettori, 
di rendere loro un servizio. 

Naturalmente, poiché " Selezione Radio - TV " richiede, a chi legge, 
una certa preparazione ed anche qualche sacrifìcio, il numero dei lettori 
cresce in misura costante, ma non così rapidamente come sarebbe neces¬ 
sario per lo sviluppo della Rivista stessa. 

Se, dunque, i lettori si rendono conto della nostra fatica e l'apprez¬ 
zano, se ritengono che " Selezione Radio - TV " adempia al suo dovere, se 
riconoscono che soprattutto ci guida l'interesse dei lettori stessi e l'amore 
della tecnica, facciano per noi un piccolo sforzo: ci aiutino a far cono¬ 
scere "Selezione Radio - TV" ai loro amici tecnici ed appassionati, li con¬ 
vincano a comperare regolarmente questa rivista che, dal prossimo anno, 
uscirà mensilmente, e, ancor meglio, sottoscrivendo l'abbonamento. 

Noi lavoreremo con costanza per far crescere questa nostra creatura, 
non soltanto per ambizione, ma soprattutto e, sostanzialmente, per l'utilità 
dei lettori. 

E' l'unione che fa la forza e se, dunque, gli amici e i lettori ricono¬ 
scono che "Selezione Radio - TV " è la rivista adatta alle loro necessità, 
se pensano che lo meritiamo, ci offrano una prova di comprensione: 
parlino di noi, ne dicano bene, ci aiutino a diffonderla sempre più e so¬ 
prattutto si abbonino. 

Quest'anno saranno consegnate immediatamente in omaggio a tutti gli 
abbonati, cinque piastre di circuiti stampati che permetteranno di elabo¬ 
rare e rendere funzionanti una serie di circuiti descritti in questo ultimo 
numero del 1962. 

Pensiamo che la nostra iniziativa sia accolta con favore, e mentre at¬ 
tendiamo, fiduciosi, di raccogliere larga messe di consensi, porgiamo a 
tutti le più cordiali espressioni di augurio per le festività di fine anno. 
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TECNICA ED USO 


MASER 

LASER 


I imi ìtMi II fittnlìi Ki 

min wiinMi Mt aiitt jMMite 


Sette anni fà cominciarono ad apparire 
le prime descrizioni di uno dei più inte¬ 
ressanti dispositivi dopo il transistor. 
Questo nuovo dispositivo fu chiamato 
MASER, una sigla che sta per: Microwave 
Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation. (Amplificatore di microonde a 
mezzo di una emissione di radiazione 
stimolata). 

In breve tempo il maser, da semplice 
curiosità di laboratorio, divenne un di¬ 
spositivo che poteva offrire notevoli pos¬ 
sibilità di impiego e di applicazione. Più 
recentemente il maser ha consentito lo 
sviluppo di un ancora più interessante 
dispositivo, e cioè, il MASER OTTICO O 
LASER (Light Amplifìcation by Stimulated 
Emission of Radiation). 

Perchè mai tutta questa eccitazione per 
il maser e per il laser? Il particolare inte¬ 
resse dei circoli scientìfici riguardo a que¬ 
sto nuovo dispositivo è dovuto alla sua 
possibilità d'impiego nel campo delle te¬ 
lecomunicazioni. 

Il maser, infatti, consente l'amplifica¬ 
zione dei segnali radio a livelli di rumore 
estremamente bassi, e precisamente, col 
più basso rumore teoricamente ottenibile. 


Sistema radar sviluppato dalla Hughes Aircraft per 
il rilevamento dei satelliti mediante l'impiego di 
un laser. 


Esso, inoltre, permette di estendere note¬ 
volmente la gamma impiegata nei vari 
sistemi di telecomunicazioni. 

Una delle prime a beneficiare del basso 
rumore del maser è stata la radio-astrono¬ 
mia; i grandiosi radio-telescopi sono equi¬ 
paggiati con ricevitori muniti dì maser; 
con questi potenti mezzi di indagine i ra¬ 
diotelescopi possono scandagliare le pro¬ 
fondità dello spazio per chiarire la natura 
del nostro universo. 

Anche le onde radar riflesse dalla su¬ 
perfìcie del pianeta Venere sono state re¬ 
centemente rivelate dal maser. 

Il fatto che il maser possa operare nello 
spettro visibile e ìn quello dell'infrarosso 
delle onde elettromagnetiche apre nuove 
vaste possibilità per le telecomunicazioni 
sulla terra e nello spazio, come pure nel 
campo della medicina, della spettroscopia, 
della telemetria e ìn altre applicazioni in¬ 
dustriali. 

1 dispositivi convenzionali impiegati per 
amplificare i segnali, come le valvole e i 
transistor, sono per natura rumorosi. Qual¬ 
siasi dispositivo elettronico che abbia per¬ 
dite dovute alla resistenza interna gene¬ 
ra un certo livello di rumore il cui valore 
dipende dalla temperatura di funziona¬ 
mento rispetto allo zero assoluto. 

Comunque, anche allo zero assoluto, le 
valvole e j transistor generano rumore; 
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Fig^ 1 _ Schema di principio del maser ad ammoniaca. 
A è la sorgente di molecole di NH3, F è il focaliz- 
zatore elettrostatico, C è la cavità- risonante e S l'in¬ 
gresso del segnale. 

ciò dipende dalla natura stessa del loro 
funzionamento che, come è noto, è basa¬ 
to sul moto degli elettroni il quale non 
è ordinato ma casuale; le collisioni e le ir¬ 
regolarità cui dà luogo questo moto irre¬ 
golare degli elettroni producono appunto 
il rumore. I maser invece lavorano a tem¬ 
perature estremamente basse ed il loro 
funzionamento non dipende dal moto de¬ 
gli elettroni; essi quindi, per ciò che ri¬ 
guarda il rumore, offrono prestazioni che 
si avvicinano alle massime teoricamente 
ottenibili. 

Nel maser, l'amplificazione è ottenuta 
sfruttando le proprietà fondamentali del¬ 
la materia. Ciò è reso possibile dalla no¬ 
stra sempre più profonda conoscenza della 
fìsica dei quanti. 

La rappresentazione convenzionale di 
un atomo è quella dì un nucleo caricato 
positivdrnenfd’ circondato da elettroni ca¬ 
ricati neptivamente legati al nucleo e 
ruotanti intorno ad esso su varie orbite. 

Le orbite più vicine al nucleo sono caratte¬ 
rizzate da un basso livello di energia 
quelle ^più lontane da un livello di ener¬ 
gia più elevato. Se un elettrone vuole 
spostarsi da un livello più basso di energia 
ad uno più alto bisogna fornirgli una de¬ 
terminata quantità di energia. Viceversa 
se un elettrone perde una « certa » quan¬ 
tità di energia, esso cade nel livello di 
energia inferiore più vicino. 

Gli elettroni preferiscono i livelli d'energia 
più bassi. 

Se si fornisce ad un elettrone una certa 
energia sufficiente a spingerlo verso un li- 
vello d'energia più alto, indi si toglie l'ec¬ 
citazione, l'elettrone tenderà spontanea- 


nnente a ritornare sul livello di energia 
inferiore. Se ciò si verifica, esso restituirà 
la stessa quantità di energia che aveva 
precedentemente assorbita. La quantità di 
energia assorbita o resa nel salto fra orbi¬ 
te à differenti livelli di energia dipende 
dalla natura del materiale usato ed è di- 
versa per ciascuna combinazione di orbite. 

La frequenza dell'energia resa o assor¬ 
bita dipende dai livelli fra l quali lo scam¬ 
bio ha luogo. 

Per esempio, in un dato materiale, un 
elettrone emetterà radiazioni dì una certa 
frequenza passando dall'orbita 2 alla 1, 
e di un'altra frequenza passando dall'orbi¬ 
ta 3 alla 2. 

Come gli elettroni di un atomo singolo 
possono disporsi su differenti livelli di 
energia, cosi anche gli atomi di un siste¬ 
ma molecolare possono trovarsi in diffe¬ 
renti livelli di energia o «stati». Questi 
stati permettono al maser di svolgere la 
sua funzione. Si deve tener presente però 
che, nella maggior parte delle sostanze, 
gli atomi sono solitamente al livello di 
energia più basso (« a terra »). I! materiale 
tende quindi ad assorbire l'energia elet¬ 
tromagnetica anziché amplificarla. 

Per ottenere l'amplificazione, bisogna 
invertire la « popolazione » degli stati di 
energia; in altre parole, ciò significa che 
bisogna eccitare verso livelli di energia 
più elevati un numero di atomi maggiore 
di quello normalmente presente nel mate¬ 
riale. 



User a gas. In questi tubi sono contenuti cinque tioi 
diversi , di gas nobili, e cioè, l'elio, il neon, l'argon 
Il cripton e lo xenon. Questi nuovi maser possono 
produrre H radiazioni coerenti » nello spettro del- 
infrarosso; queste radiazioni possono essere impie¬ 
gate in un sistema di telecomunicazioni come « por¬ 
tanti ottiche». ^ 
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IL MASER A FASCIO D'AMMONIACA 

Questo tipo di maser fu costruito per la 
prima volta con successo da C. AA. Townes 
e dal suo gruppo di sperimentatori alTUni- 
versità Columbia di Nuova York. Questo 
dispositivo non usa un materiale solido, 
ma un fascio gassoso di molecole d'am¬ 
moniaca. (Vedi fìg. 1). 


Le molecole di ammoniaca si presenta¬ 
no in due distinti stati di energia; la mag¬ 
gioranza di esse però si trova allo stato di 
energia più basso (« a terra »). 

Townes riuscì a separare le molecole 
dei due stati facendo passare il fascio di 
ammoniaca attraverso un campo elettro- 
statico. Per mezzo di elettrodi speciali, le 



A) Nel maser ottico, una barretta di rubino, presenta 
i suoi atomi di cromo (indicati con clrcoletti) assieme 
ad una luce rossa interna. Gli atomi di cromo sono 
stati portati allo stato di eccitazione (indicato in fi¬ 
gura dal tratteggio dei circoletti) dall'azione dì 
una « pompa » di luce verde. 


B) Quando la luce interna rossa passa vicino ad un 
atomo eccitato di cromo può, stimolarlo ad emettere 
l'eccesso di energia sotto forma di luce rossa. L'atomo 
è quindi lasciato nel suo livello di energia più basso 
(indicato dal circoletto non tratteggiato). 




C) L'onda luminosa amplificata stimola l'emissione 
da altri atomi eccitati (indicati con circoletti tratteg¬ 
giati) con una efficacia sempre crescente. Ma in un 
solo passaggio attraverso la barretta di rubino, la 
luce rossa non può stimolare l'emissione da tutti 
gli atomi eccitati di cromo. 


D) Per ottenere la massima emissione la luce rossa 
è allora fatta passare più volte avanti e indietro 
nella barretta di rubino riflettendola verso l'interno 
mediante le due estremità argentate della barretta. 
La luce rossa che sfugge a questo « specchio » forma 
l'uscita utilizzabile, mentre ia luce verde riporta 
continuamente gli atomi allo stato di eccitazione, 


Fìg. 7 • Principio dal maser ottico. 
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molecole a basso livello di energia furono 
estratte dal fascio mentre quelle ad alto 
livello di energia andarono a rinforzare 
il fascio così da ottenere la desiderata in¬ 
versione degli stati di energia. 

I! fascio di ammonìaca fu fatto quindi 
passare attraverso ad una cavità risonan¬ 
te alla frequenza caratteristica della diffe¬ 


renza di energia dei due stati (nel nostro 
caso 23.870 MHz). A questo punto, se si 
eccita il fascio d'ammoniaca con un segna¬ 
le a questa frequenza, le molecole presen¬ 
tì nella cavità risonante danno luogo ad 
una emissione di un segnale alla stessa 
frequenza con conseguente amplificazione 
del segnale di ingresso. 


Tabella 1 - Materiali usati nei laser 


Materiale base 

Contaminatore 

Lunghezza d'onda d'uscita 

Ossido di alluminio 

Cromo 

7041-6944 Angstrom (rosso) 

Fluoruro di calcio 

Uranio 

25000 Angstrom (infrarosso) 

Fluoruro di calcio 

Samario 

7080 Angstrom (rosso) 

Fluoruro di bario 

Uranio 

26000 Angstrom (infrarosso) 

(Elio-Neon) (Maser a gas) 


12000 - 11100 Angstrom (infrarosso) 



Schema di un maser ottico della Hughes Aircraft. Co. che Impiega un sistema ad impulsi per l'inizio del 
segnale che deve pompare l'energia d'eccitazione al laser (indicato dalla spirale). Il raggio luminoso per 
formare il segnale d'uscita passa attraverso a delle lenti e ad un otturatore. 
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Data la limitata larghezza di banda, il 
maser ad ammoniaca, non può essere usa¬ 
to soddisfacentemente come amplificatore. 
Comunque, mediante un sistema di con¬ 
troreazione, si potè ottenere un oscillato¬ 
re con una grandissima stabilità di fre¬ 
quenza. Infatti, alla frequenza di lavoro 
di 23.870 MHz, si ottenne una purezza 
dello spettro di 4 parti su 10“. 

Questa spettacolare prestazione è già 
stata utilizzata per controllare alcuni aspet¬ 
ti generali e particolari della teoria della 
relatività di Einstein. In precedenza, infat¬ 
ti, simili esperimenti non si potevano ese¬ 
guire con gli strumenti allora disponibili. 

MASER A STATO SOLIDO 

Per superare le limitazioni del maser 
ad ammoniaca, Bloembergen dell'Univer¬ 
sità di Harvard, propose nel 1956 un ma¬ 
ser a stato solido a 3 livelli di energia. Per 
il maser a 3 livelli si sceglie un materiale 
che presenti 3 <'C discreti » livelli di ener¬ 
gia. Poi, mediante un segnale a microonde 
(pompa) con frequenza corrispondente alla 
differenza di energia fra gli stati 1 e 3, si 
fornisce una quantità sufficiente di energia 
in modo da eguagliare la popolazione di 
questi due stati. 

A questo punto, la popolazione dello 
stato 3 viene convertita in quella dello 
stato intermedio 2. L'arrivo di un debole 
segnale alla frequenza corrispondente al¬ 
la differenza di energia fra gli stati 3 e 2, 
darà luogo all'emissione di un segnale am¬ 
plificato alla frequenza del segnale in ar¬ 
rivo. Nei materiali usati per Ì maser allo 
stato solido, la differenza fra i livelli di 
energia, e quindi la frequenza ottenuta, 
vengono controllati mediante l'applicazio¬ 
ne di un campo magnetico di uria data 
intensità. E' necessario, inoltre, che il ma¬ 
ser funzioni alla temperatura dell'elio li¬ 
quido. 

Fino ad oggi, il materiale maggiormente 
usato e studiato per il maser è Ìl cromo 
« contaminato » con ossido di alluminio, 
conosciuto più comunemente come « ru¬ 
bino ». 



Laser a gas. Un fìsico sta controllando ralMneamento 
di un laser a gas (elio -j-Jieon) studiato per emet¬ 
tere radiazioni « coerenti » nello spettro visibile. Gli 
specchi riflettori dì questo dispositivo sono rivestiti 
con uno strato di materiale dielettrico che rinforza 
la radiazione in corrispondenza della lunghezza 
d'onda di 6329 Angstrom, 


I MASER OTTICI 

I maser non hanno alcuna limitazione 
particolare per il loro impiego nel campo 
delle microonde. Infatti, gli stessi princìpi 
sono stati recentemente applicati all'am- 
plifìcazione della luce, dando l'avvio al¬ 
l'Impiego dello spettro ottico nel campo 
delle telecomunicazioni. 

L'uso della gamma visibile dello spettro 
delle onde elettromagnetiche permetterà 
l'impiego di un vastissimo numero di ca¬ 
nali per telecomunicazioni. 

Esperimenti eseguiti con i maser ottici 
(o laser) hanno dimostrato che con appro¬ 
priati sistemi di modulazione, si possono 
trasmettere 10 milioni di segnali televisivi 
e di comunicazioni telefoniche su di un 
solo fascio generato da un laser. Ciò è 
possìbile grazie a due caratteristiche del 
maser ottico di cui le altre sorgenti di luce 
sono sprovviste, e cioè la mortocromatidtà 
e la coerenza. 

La luce emessa da una sorgente conven¬ 
zionale è caratterizzata dalla presenza di 
molte frequenze susseguentisi quasi a ca¬ 
saccio. Questo tipo di luce è affine al ru¬ 
more di un canale a radiofrequenza. Inol¬ 
tre, la luce che ne scaturisce è formata da 
onde disposte a caso, la cui posizione nel¬ 
lo spazio non può essere definita ad ogni 
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istante. Questo fenomeno è noto come 
incocrenza spaziale. 

Ora invece, in contrasto con quanto det¬ 
to sopra, è possibile produrre un segnale 
a radiofrequenza con un particolare gene¬ 
ratore alla cui uscita è presente, in qual¬ 
siasi momento, un'unica frequenza (mo- 
nocromaticità), che attraversa lo spazio in 
un fascio molto sottile e regolare. 

Queste sono le caratteristiche che ren¬ 
dono possibile il controllo dell'energia a 
radio frequenza, e permettono di trasmet¬ 
terla da un punto all'altro in sottili fasci 
sintonizzando i ricevitori sul segnale desi¬ 
derato in modo da escludere ogni altra 
frequenza indesiderata; e queste, sono le 
caratteristiche dèi segnale di uscita di un 
laser. Il laser, inoltre, è capace di produrre 
segnali di notevole potenza nella gamma 
ottica e dell'infrarosso dello spettro delle 
frequenze. Si è, infatti, calcolato che il 
fascio di un laser è un milione dì volte 
più luminoso del sole. 

Il funzionamento del maser ottico a sta¬ 
to solido si basa sugli stessi principi del 
maser allo stato solido a 3 livelli: l'unica 
differenza è che la « pompa » e il « se¬ 
gnale » sono ricavati da sorgenti dì luce 
anziché da generatori a radiofrequenza. 
Il laser più semplice impiega per il suo 
funzionamento il fenomeno della fluore¬ 
scenza del rubino. 

Un materiale dicesi fluorescente quan¬ 
do esposto alla luce di una certa frequenza 
o di una certa gamma dì frequenze emet¬ 
te luce ad una frequenza diversa. La fre¬ 
quenza della luce emessa è quasi sempre 
una frequenza più bassa di quella della 
luce eccitante. Il rivestimento interno di 
una lampada fluorescente, per esempio, 
riceve luce ultravioletta (invisibile) ed e- 
mette frequenze più basse ossia luce visi¬ 
bile. Similmente, quando un campione di 
rubino è illuminato con della luce verde 
esso emette della luce rossa di una fre¬ 
quenza ben definita vicina all'estremo in¬ 
feriore dello spettro visibile. 

LA LUCE ECCITA GLI ATOMI DI CROMO 

La fluorescenza normale del rubino è 
dovuta alla componente verde della luce 
bianca che eccita molti atomi di cromo del 



Laser amplificatore. La tecnica usata è in tutto simile 
a quella degli amplificatori maser per microonde; in 
questo prototipo di laboratorio un oscillatore maser 
(a sinistra) produce un segnale che viene successi¬ 
vamente amplificato da un amplificatore a due stadi 
disposti ai centro della figura; l'amplificazione otte¬ 
nuta è di 13 dB nella gamma dei 100 GHz. Tra i 
due stadi amplificatori è inserito un isolatore attivo. 


rubino verso livelli di energia più elevati. 
Successivamente, gli atomi eccitati ricado¬ 
no lentamente verso i livelli d'energia più 
bassi emettendo luce rossa. 

Nel maser ottico, gli atomi sono eccitati 
verso livelli di energia più elevati per 
mezzo della componente verde della luce 
emessa da una lampada per flash. Da que¬ 
sti livelli elevati essi ricadono rapidamen¬ 
te ad un livello intermedio senza irradiare 
luce. 

L'emissione spontanea a questo livello 
è relativamente bassa ma la luce emessa 
dai pochi atomi che emettono spontanea¬ 
mente ha una frequenza atta a stimolare 
l'emissione anche negli altri atomi re¬ 
stanti. 

Catturando in questo modo una parte 
della luce eméssa spontaneamente a mez¬ 
zo delle due estremità argentate della 
sbarretta di rubino, si ha la possibilità dì 
stimolare l'emissione di luce da tutti gli 
atomi allo stato intermedio. Si avrà così 
un'intensa Irradiazione che durerà finché 
la popolazione degli atomi allo stato meta¬ 
stabile sì riformerà di cgntinuo « pompan¬ 
do » gli atomi verso livelli superiori di 
energìa mediante luce verde. 

In figura 2 è mostrato graficamente il 
funzionamento di questo tipo di laser. 
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POTENZA D'USCITA DEL LASER 


IL LASER A GAS 


La potenza in uscita da un laser a rubi¬ 
no è concentrata in un fascio di luce in¬ 
tensissimo e estremamente sottile i cui 
raggi si possono considerare quasi paral¬ 
leli. L'ampiezza del fascio è inferiore a 
0,1 gradi; ciò significa che un simile fascio 
luminoso rivolto verso la superfìcie lunare 
la colpirà su un area larga solo 50 miglia, 
dopo aver percorso 280.000 miglia. 

Data però l'elevata potenza richiesta per 
eccitare un sufficiente numero di atomi 
verso livelli di energia più elevati, il fun¬ 
zionamento continuo del laser a rubino 
non è possibile. Comunque, durante il 
funzionamento della pompa, la potenza in 
uscita dal laser raggiunge valori elevati. 

Questo tipo di apparecchiatura è stata 
usata in una serie di esperimenti condotti 
dagli scienziati dei laboratori della Bell 
Telephone per trasmettere impulsi lumi¬ 
nosi fra Murray Hill, N. J e Holmdel, N. J 
ad una distanza di 25 miglia. Un'altra 
squadra di sperimentatori della Hughes 
Aircraft Co, ha usato Ìl laser in coppia con 
un telescopio ottenendo un sistema radar 
ottico con una risoluzione estremamente 
alta. 


Recentemente, nei laboratori della Bell 
Telephone, è stato sviluppato un maser 
ottico a funzionamento continuo. Questo 
apparecchio conosciuto come laser a gas, 
impiega un miscuglio dì neon e dì elio an¬ 
ziché un materiale solido. La disposizione 
degli elementi è indicata in fìg. 3. In que¬ 
sto caso, gli atomi dì elio sono eccitati da 
energia a radiofrequenza. Questa energia 
viene trasformata mediante collisioni con 
gli atomi di neon in modo da lasciare que- 
st'ultimi in uno stato dì eccitazione adatto 
per la generazione di radiazioni ottiche. 

Il laser a gas non solo può funzionare 
in continuazione ma ha anche il vantaggio 
di richiedere soltanto una modesta quan¬ 
tità di energia per la « pompa ». Questa 
apparecchiatura è potenzialmente molto 
utile per l'impiego nelle telecomunica¬ 
zioni. 

Qual'è il futuro dei maser ottici? Molto 
lavoro rimane da fare per scoprire nuovi 
materiali e mettere a punto tecniche sem¬ 
pre più specializzate. 

La tabella 1 indica i materiali usati fino 
ad ora e le loro lunghezze d'onda d'usci¬ 
ta. Per sfruttare completamente le possibi¬ 
lità dei laser, occorrerà trovare adeguati 


regolazione: dell'angolo 
verticale 


regolazione DELL'ANGOLO 
ORIZZONTALE 



Schema di principio del maser ottico a gas indican e l'uso delle piastre terminali riflettenti simili a quelle 
del maser a rubino. Il materiale attivo in questo appa ccchio della Bell è un miscuglio di elio e di neon. 
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Prova di un maser ottico installato nei laboratori della Bell Telephone per esperimenti di telecomunicazione. 
1 lampi emessi dal maser furono ricevuti da un fototubo a Murray Hill. NJ., distante 25 miglia. 


sistemi dì modulazione che permettano di 
sovraìmporre l'informazione al raggio lu¬ 
minoso. I fasci luminosi dei laser.sono 
stati modulati con frequenze che raggiun¬ 
gono quelle della banda dei raggi X, co¬ 
sicché si potè ottenere dei canali larghi 
10,000 MHz. Il sistema impiegato attual¬ 
mente per la modulazione ha un rendi¬ 
mento basso, per cui occorrono potenze 
elevate. Sembra certo però che in un pros¬ 
simo futuro questi ostacoli potranno esse¬ 
re sormontati. 

ALTRI IMPIEGHI DEL LASER 

Oltre alle sue possibilità d'impiego nel 
campo delle telecomunicazioni, il laser 
grazie alla sua possibilità di focalizzare 
grandi quantità di energia in fasci sottili e 
concentrati (più di 1 milione di Watt per 
centimetro quadrato) potrà avere molte 


altre applicazioni. Qui di seguito ne se¬ 
gnaliamo alcune: 

1) Microincisione di apparecchiature com¬ 
plesse a semiconduttori. 

2) Saldatura, stampaggio, e riproduzione 
di componenti ultramìnìaturizzati. 

3) « Saldatura » dei tessuti in medicina, 
per prevenire ìl distacco della retina. 

4) Trasmissione di energìa ai satelliti e ai 
veicoli spaziali. 

5) Come raggio della morte contro le per¬ 
sone; sistema per disintegrare i missili, 
indicatore di profondità e rivelatore dì 
sottomarini. 

Sebbene il laser sìa ancora nella sua in¬ 
fanzia, gli scienziati sono entusiasti circa 
le sue possibilità. Naturalmente, sia che 
si tratti di impieghi pacifici o militari, le 
conoscenze tecnologiche dovranno essere 
ancora approfondite e aumentate. 
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+ 1 prontuariof 


’ Quest'anno "Selezione di Tecnica 
I Radio-TV„ offre la possibilità, a chi vorrà 
I effettuare l’abbonamento entro il 31-1-1963, 
I versando sul o/c postale 3-40678, 
' oppure inviando con assegno bancario 
j o cartolina vaglia alla Redazione l'importo 
i di L. 2.800, di ricevere in omaggio 5 cir- 
I culti stampati, del valore di L. 1.500, il cui 
I impiego è ampiamente descritto in 
' questo numero, e 1 prontuario val- 
I vole termoioniche del valore di 500 lire. 


I 



APPUNTAMENTO 
COL DILETTANTE 


Tutti ricordiamo il vecchio e glorioso 
giradischi a " molla ", il non-plus-ultra in 
campo fonografico di venti e più anni fa, 
il fedele compagno che, con qualche giro 
di manovella, ci faceva riascoltare in ogni 
momento il ballabile in voga. 

Allora l'espressione " alta fedeltà " non 
aveva praticamente senso, come erano 
sconosciuti i " 33 giri " e il twist; la po¬ 
tenza d'uscita era misurata in frazione dì 
frazione di watt, appena il necessario cioè 
per ascoltare in raccoglimento l'ultimo 
" 78 " della Durium. 

E' passato... qualche anno, il giradischi 
da privilegio di pochi è diventato domi¬ 
nio di tutti: come il radioricevitore, si è 
insinuato in ogni luogo e in ogni ora della 
nostra giornata. 

In casa, in automobile, in gita, ed ora, 
mi hanno riferito, anche nelle stalle mo¬ 
dello, si può ascoltare l'ultimo twist di 
" Poppino" o il best-seller di Connie Fran¬ 
cis. 

E il glorioso giradischi a molla? Non 
solo gli hanno tolto la molla, la membrana 
vibrante, e il grande cono diffusore caro 


alle nostre nonne; anche il nome è stato 
trasformato in quello di fonovaligia che, 
nel vocabolario dei nostri figli, sta ad in¬ 
dicare... oggetto indispensabile dì gran 
lunga più dei libri scolastici, dell'imper¬ 
meabile e dei blues jeans. 

Non può mancare in una " festa " che 
si rispetti insieme al whisky e ad una rac¬ 
colta completa di " 33 giri " di " buona " 
musica. 

Non necessariamente grande, deve da¬ 
re però la massima potenza sonora e fun¬ 
zionare a pile: il costo è un fattore di se¬ 
condaria importanza (ci pensa " il vec¬ 
chio "). 

Era necessario, direte Voi che avete già 
capito i nostri reconditi finì, tutto questo 
sproloquio per descrivere un amplificatore 
a transisior per fonovaligia? 

Ecco, vedete cari Lettori, noi vorremmo 
che " Selezione Tecnica " non diventasse 
mai un arido bollettino tecnico d'infor¬ 
mazione, ma fosse sempre il mezzo per 
un piacevole scambio di idee e la scusa 
per far, ogni tanto, quattro chiacchiere 
radio-tecniche. 
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Schema elettrico del l'amplificatore TR/114. 
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In ogni modo " attacchiamo " immedia¬ 
tamente con la descrizione del TR 114. 
Oltre che in impianti fonografici, il TR 114 
può essere usato ogni qual volta sia ne¬ 
cessario un amplificatore di bassa frequen¬ 
za a bassa distorsione: il funzionamento 
è interamente a transistor e l'alimentazio¬ 
ne a pile (due da 4,5 V in serie). 

Le caratteristiche tecniche più salienti 
si possono riassumere in: 

Potenza d'uscita (con 10% di distorsio¬ 
ne) = 1 W 

Risposta di frequenza = 200 10.000 Hz. 

Sensibilità == 2 mV per 50 mW d'uscita 

Impedenza d'uscita = per altoparlanti con 
bobina mobile di 4,3 fi. 

Transistor impiegati = 2 x OC71 e 

2 X OC74. 

Tensione d'alimentazione = 9 V. 

Per ridurre l'ingombro e realizzare un 
cablaggio il più possibile compatto, l'am¬ 
plificatore è stato da noi realizzato su cir¬ 
cuito stampato: come per gli altri appa¬ 
recchi già descritti, non escludiamo però 
che il montaggio possa essere effettuato 
anche nel modo convenzionale, cioè con 
telaio metallico, ancoraggi, ecc. 

Il circuito comprende (fìg, 1) uno sta¬ 
dio di preamplifìcazione, uno stadio pilo¬ 
ta, e il finale di potenza in contro-fase. 

Ai capi dell'altoparlante (secondario del 
trasformatore d'uscita) è prelevato il se¬ 


gnale per una controreazione di tensione: 
attraverso la resistenza da 3,3 kO e 82 kfl 
il segnale è infatti retrocesso sulla base 
del transistor pilota OC 71. 

Una controreazione di corrente invece 
si realizza non bypassando la resistenza di 
polarizzazione dei transistor finali (3,5 fì); 
alla resistenza contrassegnata NTC, in pa¬ 
rallelo a quella da 120 fi, spetta il com¬ 
pito di stabilizzare le condizioni di fun¬ 
zionamento del l'amplificatore al variare 
della temperatura ambiente. 

Questa resistenza è a coefftciente di 
temperatura negativo, di valore ohmico 
cioè decrescente aH'aumentare della tem¬ 
peratura (contrariamente per quanto av¬ 
viene nelle comuni resistenze che hanno 
un coefficiente positivo). 

Essendo la resistenza NTC sul partitore 
di polarizzazione delle basi, essa tenderà 
a rendere questa sempre meno negativa 
limitando la corrente di collettore: si evi¬ 
terà così il noto fenomeno di autodistru¬ 
zione del transistor detto " a valanga ", 
che si verifica quando un incremento di 
temperatura nella giunzione aumenta la 
corrente di collettore, questa di conseguen¬ 
za aumenta la dissipazione, e così via sino 
alla completa distruzione del transistor. 

L'altro ramo del partitore (quello dal 
lato negativo) comprende una resistenza 
da 1500 fi in serie a un potenziometro 
semifìsso da 3 kO; quest'ultimo costituisce 
l'unica regolazione da effettuare in sede 




Fig, 2 - Amplificatore TR/lM realizzato su circuito stampato. 
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- Disposizione dei vari componenti sulla bc,setta del circuito stampato. Il circuito è visto dal lato dei componenti. 


di taratura. Nello schema di fìg. 1 non è 
indicato il controllo di volume; il TR/114 
infatti può essere collegato ad una sor¬ 
gente sonora di ampiezza precedentemen¬ 
te regolata come un sintonizzatore, un 
giradischi con potenziometro incorporato, 
ecc. 

Comunque, un eventuale controllo di 
volume potrà essere realizzato impiegando 
un potenziometro da 5 kO (variazione lo¬ 
garitmica B) connesso tra la massa del- 
Tamplificatore e il segnale da amplificare; 
il cursore farà capo al condensatore da 
2 che bloccherà l'eventuale componente 
continua e porterà le variazioni alternate 
sulla base del primo OC 71. 

Montaggio 

Le parti più voluminose sono i trasfor¬ 
matori pilota e d'uscita: dal fissaggio di 
questi sul circuito stampato potrà aver ini¬ 
zio il cablaggio del TR 114. Seguiranno 
i due condensatori da 200 e le altre 
parti, come resistenze (tutte da Va watt 
eccetto quella da 3,5 condensatori e 
transistor. Porre attenzione, nel collega¬ 
mento dei trasformatori; in essi, gli av¬ 
volgimenti possono avere 6 capi d'uscita 
anziché i cinque indicati nello schema elet¬ 
trico. In questo caso, i due capi centrali 
del l'avvolgimento, rispettivamente secon¬ 
dario per il pilota e primario per il trasfor¬ 
matore d'uscita, andranno riuniti in un 
unico punto di saldatura. 

Controllata l'esatta polarità dei conden¬ 
satori elettrolitici e la disposizione di tutti 
gli altri cornponenti, si potrà collegare la 
batteria da 9 V. 

Taratura 

Come sopraccennato, l'unica operazione 
di taratura consiste nella regolazione del 
potenziometro da 3000 fi che indiretta¬ 
mente controlla la corrente- di collettore 
dei transistor OC 74, e quindi le condizioni 
di funzionamento dello stadio finale in 
controfase. 

Da questa operazione, che peraltro è 
semplicissima, dipenderà la buona ripro¬ 
duzione dell'amplificatore che deve essere, 
entro la dissipazione indicata, priva di di¬ 
storsione. 


Naturalmente, sarebbe possibile effet¬ 
tuare un'infinità di misure e osservare al¬ 
l'oscillografo le diverse forme d'onda al¬ 
l'uscita per determinare con precisione il 
contenuto d'armoniche, la percentuale di 
distorsione, Ìl grado di controreazione, ecc. 

Tutto questo è però già stato fatto da 
noi, appunto durante la progettazione del 
TR/1 14: al lettore, che ci ha sin qui seguiti 
scrupolosamente non rimane quindi che 
la semplice regolazione dello stadio finale. 

Considerando trascurabile la corrente 
assorbita dai due preamplificatori OC 71, 
si può inserire lo strumento di misura di¬ 
rettamente in serie alla batteria da 9 V, 
rispettando come sempre le polarità. 

Saldare i terminali dell'altoparlante al 
secondario del trasformatore d'uscita, e 
porre a massa la base del primo OC 71 
tramite il condensatore da 2 fxF (cortocir¬ 
cuito per le sole componenti alternate) per 
essere certi che l'amplificatore non rac¬ 
colga alcun segnale e che lo stadio finale 
non venga eccitato. 

Regolare quindi con un cacciavite sot¬ 
tile il potenziometro da 3000 sino a 
leggere sul milliamperometro 10 4* 11 mA 
di corrente. 

Togliere il ponticello all'ingresso e ap¬ 
plicare un segnale qualsiasi sulla base del- 
l'OC 71: l'altoparlante riprodurrà perfetta¬ 
mente amplificato il brano musicale men¬ 
tre sul milliamperometro si potranno se¬ 
guire le rispettive variazioni di corrente. 

Per quanto riguarda l'impedenza d'in¬ 
gresso, fonoriproduttori o microfoni a bas¬ 
sa impedenza possono essere adattati in¬ 
terponendo un trasformatore di accoppia¬ 
mento con gli avvolgimenti in " salita ", 
cioè col minor numero di spire dal lato 
microfono; viceversa nel caso che il ripro¬ 
duttore fosse ad altissima impedenza 
(W 2 AAfì). 

Nel caso di installazione su fonovali¬ 
gia, non vi saranno difficoltà a fissare la 
piastra deH'amplificatore nell'interno, pos¬ 
sibilmente lontano dal motorino elettrico. 

Questo, per poter usufruire di pile ana¬ 
loghe a quelle usate per l'amplificatore 
sarà scelto con funzionamento a 9 V. Il 
potenziometro del volume sarà con in¬ 
terruttore, cosi da controllare l'accensione 
e lo spegnimento dell'intero complesso. 
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- Disposizione dei vari componenti sulla basetta del circuito stampato, il circuito è visto dal Iato dei componenti. 


di taratura. Nello schema di fìg. 1 non è 
indicato il controllo di volume; il TR/114 
infatti può essere collegato ad una sor¬ 
gente sonora di ampiezza precedentemen¬ 
te regolata come un sintonizzatore, un 
giradischi con potenziometro incorporato, 
ecc. 

Comunque, un eventuale controllo di 
volume potrà essere realizzato impiegando 
un potenziometro da 5 kli (variazione lo¬ 
garitmica B) connesso tra la massa del- 
Tamplificatore e il segnale da amplificare; 
il cursore farà capo al condensatore da 
2 /xF che bloccherà l'eventuale componente 
continua e porterà le variazioni alternate 
sulla base del primo OC 71. 

Montaggio 

Le parti più voluminose sono i trasfor¬ 
matori pilota e d'uscita: dal fissaggio di 
questi sul circuito stampato potrà aver ini¬ 
zio il cablaggio del TR 114. Seguiranno 
i due condensatori da 200 /xF e le altre 
parti, come resistenze (tutte da Va watt 
eccetto quella da 3,5 Xì) condensatori e 
transistor. Porre attenzione, nel collega¬ 
mento dei trasformatori; in essi, gli av¬ 
volgimenti possono avere 6 capi d'uscita 
anziché i cinque indicati nello schema elet¬ 
trico. In questo caso, i due capi centrali 
deH'avvolgimento, rispettivamente secon¬ 
dario per il pilota e primario per il trasfor¬ 
matore d'uscita, andranno riuniti in un 
unico punto di saldatura. 

Controllata l'esatta polarità dei conden¬ 
satori elettrolitici e la disposizione di tutti 
gli. altri componenti, si potrà collegare la 
batteria da 9 V. 

Taratura 

Come sopraccennato, l'unica operazione 
di taratura consiste nella regolazione del 
potenziometro da 3000 fi che indiretta¬ 
mente controlla la corrente- di collettore 
dei transistor OC 74, e quindi le condizioni 
di funzionamento dello stadio finale in 
controfase. 

Da questa operazione, che peraltro è 
semplicissima, dipenderà la buona ripro¬ 
duzione deM'amplificatore che deve essere, 
entro la dissipazione indicata, priva di di¬ 
storsione. 


Naturalmente, sarebbe possibile effet¬ 
tuare un'infinità di misure e osservare al¬ 
l'oscillografo (e diverse forme d'onda al¬ 
l'uscita per determinare con precisione il 
contenuto d'armoniche, la percentuale di 
distorsione, il grado di controreazione, ecc. 

Tutto questo è però già stato fatto da 
noi, appunto durante la progettazione del 
TR/1 14: al lettore, che ci ha sin qui seguiti 
scrupolosamente non rimane quindi che 
la semplice regolazione dello stadio finale. 

Considerando trascurabile la corrente 
assorbita dai due preamplificatori OC 71, 
si può inserire lo strumento di misura di¬ 
rettamente in serie alla batteria da 9 V, 
rispettando come sempre le polarità. 

Saldare i terminali dell'altoparlante al 
secondario del trasformatore d'uscita, e 
porre a massa la base del primo OC 71 
tramite il condensatore da 2 /xF (cortocir¬ 
cuito per le sole componenti alternate) per 
essere certi che l'amplifìcatore non rac¬ 
colga alcun segnale e che lo stadio finale 
non venga eccitato. 

Regolare quindi con un cacciavite sot¬ 
tile il potenziometro da 3000 Q, sino a 
leggere sul milliamperometro 10-^11 mA 
di corrente. 

Togliere il ponticello all'ingresso e ap¬ 
plicare un segnale qualsiasi sulla base del- 
l'OC 71: l'altoparlante riprodurrà perfetta¬ 
mente amplificato il brano musicale men¬ 
tre sul milliamperometro si potranno se¬ 
guire le rispettive variazioni di corrente. 

Per quanto riguarda l'impedenza d'in¬ 
gresso, fonoriproduttori o microfoni a bas¬ 
sa impedenza possono essere adattati in¬ 
terponendo un trasformatore di accoppia¬ 
mento con gli avvolgimenti in "salita", 
cioè col minor numero di spire dal lato 
microfono; viceversa nel caso che il ripro¬ 
duttore fosse ad altissima impedenza 
(1-2 AAfì). 

Nel caso di installazione su fonovali¬ 
gia, non vi saranno difficoltà a fissare la 
piastra dell'amplificatore nell'interno, pos¬ 
sibilmente lontano dal motorino elettrico. 

Questo, per poter usufruire di pile ana¬ 
loghe a quelle usate per i'amplificatore 
sarà scelto con funzionamento a 9 V. Il 
potenziometro del volume sarà con in¬ 
terruttore, così da controllare l'accensione 
e lo spegnimento dell'intero complesso. 
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AAATERIALE OCCORRENTE PER L'AMPLIFICATORE TR/IM 


N. 


Descrizione 


Catal. G.B.C. 


Circuito stampato 


0/178 


Resistenza 

10 kfi 

'/2 

W 



D/32 

» 

47 kn 

» 




» 

» 

2,7 kfì 

» 




» 

» 

3,3 kfi 

» 




» 

» 

33 kfì 

» 




» 

» 

4,7 kn 

» 




» 

» 

330 n 

» 




» 

» 

160 n 

» 




» 

» 

220 n 

» 




» 

» 

120 n 

» 




» 

» 

820 n 

» 




» 

» 

82 kn 

» 




» 

» 

1,5 kn 

» 




» 

» 

3,5 n a filo . 



D/71 

» 

100 n 

V2 

w 



D/32 

Condensatore 

6,4 juF 

25 

V.L 

(2 /^F) 


B/297 

» 

64 yUF 

10 

V.L 



B/295 

» 

100 fJiF 

12 

V.L 



B/339-1 

» 

200 fJiF 





B/339-2 

» 

10 a^F 

10 

V.L 



B/296 

» 

30.000 pF 

150 

V.L. 



B/179-4 

» 

0,1 /^F 

150 

V.L. 



B/180 

Potenziometro 

semifisso 3 

kn 




D/149 

Resistenza NTC 120 O . 





D/115 

Transìstor 






OC71 

Transistor 






OC74 

Trasformatore pilota . 





H/512 

Trasformatore 

d'uscita 





H/511 




FONOmLICIjl 

GOH 

MIFIMTOIIE 

TR/114 


Ija valigetta realizzata offre un esem¬ 
pio d'impiego del telaio amplificatore a 
transistor TR 114. L'alimentazione autono¬ 
ma offre infinite possibilità d'impiego. 

Il montaggio è semplicissimo, la fig. 1 
mostra lo schema dei collegamenti da ef¬ 
fettuare tra pick-up e telaio TR 114. 

L'illustrazione fig. 4 riproduce invece il 
sistema di alimentazione dell'amplificatore 
e del motorino. 

Il complesso giradischi impiegato è lo 
R/ól GBC ed il mobile l'U/481. 


La fig. 3 rappresenta il piano dì foratura 
della valigetta così come è stata realizzata 
in laboratorio, la sua chiarezza è tale che 
non riteniamo dilungarci in inutili spiega¬ 
zioni. La disposizione dei singoli compo¬ 
nenti è indicata in fig. 2. Tutto risulta mon¬ 
tato sul piano della valigetta meno le pile 
che trovano posto sul fondo. Nessuna ope¬ 
razione di messa a punto è necessaria; ulti¬ 
mato il collegamento dei pochi conduttori 
necessari, se tutto è stato fatto a dovere, 
la valigetta deve funzionare bene subito. 


1 Mil 


60/jF 



Fig, 1 - Scherna dei colfegamentl da effettuare tra pfck-up e telaio TR/114. 
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MATERIALE OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA FONOVALIGIA 


N. 

Descrizione 

Catal. G.B.C. 

1 

Amplificatore a transistor. 

TR/114 1 

1 

Potenziometro 50 kn/B con int. , , . . 

D/221 ! 

1 

Potenziometro 10 kn B . .. 

D/211 

1 

Resistenza 1 1/4 W. 

D/31 

1 

Condensatore 10.000 pF. 

B/179-2 

1 

Condensatore 40.000 pF. 

B/179-5 

1 

Giradischi. 

R/61 

1 

Cassetta per fonovaligia. 

U/481 

1 

Altoparlante. 

A/131 

2 

Portabatterie . .. 

G/280 : 

4 

Batterie 4,5 V. 

1/310 : 

1 

Griglia plastica 114 x 58 . . . 

U/269 1 

1 

Condensatore elettrolitico 50 ,uF - 6 V 

B/333 1 

2 

Manopola color avorio. 

F/58-2 ! 



Fig. 2 - Disposizioni dei vari componenti della va¬ 
ligetta fonografica. Fig. 3 - Piano di foratura della valigetta. 
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-- 

Inherruftore abbfnaho 
al pohenziomefro da SOKiX 


posUlvo 


AMPLIFICATORE 

TR114 

negativo 


Fig. 4 - Sistema di alimentazione delTamplificatore e del motorino. 



A TUTTI COLORO 

OHE VOLESSERO RACCOLTI IN UN 
UNICO VOLUME I NUMERI DI 
“SELEZIONE DI TECNICA RADIO-TV,, 
1961, OFFRIAMO LA POSSIBILITÀ DI 
ACQUISTARE TALE VOLUME FINEMEN¬ 
TE RILEGATO IN TELA AL PREZZO DI 

Ure t,8BO 

spese di spedizione comprese 
Indirizzare il versamento alla nostra redazione 
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FINALMENTE BIELLA HA UN SUO MAGAZZINO PROVVISTO 
DEL PIÙ VASTO ASSORTIMENTO DI COMPONENTI ELETTRONICI 


VISITATEUOII! 


VIA ELVO, 16 
TEL. 26066 



OSCILUTOBE 



y orni 

SmOSOIDilLE 


1 Si può dire che una delle prime applì- 

I cazioni del transistor, è stata quella in 

j circuiti audio-oscillatori. 

Anzi, potremmo dire che è stata la se- 
! conda: in quanto i primi progettisti, con¬ 

cepito un amplificatore, rimandarono il se¬ 
gnale amplificato dalTuscita alTIngresso, 
ottenendo così un oscillatore. 

Poiché i primi transistor reperìbili ave- 
ì vano una frequenza di taglio molto bassa, 

' assistemmo a tutta una « fioritura » dei 

più strani generatori audio, mono o pluri 
transistor attraverso |e pagine delle più 
svariate riviste. 

. La forma d'onda che questi elaborati 

* erogavano era di solito quadra o a dente 

I di sega, perchè i circuiti basilari erano tutti 

multivibratori o oscillatori bloccati, debita¬ 
mente rielaborati per l'uso con i semi- 
conduttori. 

Abbiamo avuto modo di appurare quan¬ 
ti schemi del genere siano apparsi sulle 
riviste tecniche, quando ci fu necessario 
un piccolo generatore a onda per quanto 
, possibile perfettamente sinusoidale per 

prove HI-FI; sfogliammo le numerosissime 


annate di riviste tecniche di ogni specie 
che costituiscono la nostra biblioteca. 

Ebbene, strano a dirsi, non riuscimmo 
a trovare un solo schema di un semplice 
generatore a onda sinusoidale a transistor: 
per contro, una nota di progetto di una 
famosa rivista inglese, esprimeva le forti 
difficoltà esistenti nel disegnare un tale 
oscillatore! 

Abbandonate le ricerche editoriali, e più 
fermi che mai nel nostro proposito, ci met¬ 
temmo a studiare il problema per conto 
nostro basandoci sulla esperienza e la fan¬ 
tasia; nonché su un buon oscilloscopio! 

A forza di provare notammo che i mi¬ 
gliori risultati si ottenevano dagli oscilla¬ 
tori basati sul fenomeno della resistenza 
negativa e, diretti in questo senso gli espe¬ 
rimenti, partendo da schemi complessi e 
togliendo tutto il superfluo, arrivammo alla 
progettazione del piccolo ed elementare 
generatore che appare a fig. 1, e che ha 
il vantaggio di emettere un segnale dalla 
geometria perfetta. 

Il circuito ha diverse particolarità molto 
interessanti: pur essendo progettato per 
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FfQ- ^ ■ Schema elettrico deiroscillatore audio ad onda sinusoidale. 



o,1;jF 


Bassa 
resi sten. 


10K 


-4.5V 


Trasformatope 


H/333 


/—Uscita—^ 
Alta 

resi sten. 
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funzionare sullo spettro audio, il genera¬ 
tore può oscillare tale e quale (con la so¬ 
stituzione dei transistor e delle costanti 
d'accordo naturainnente) fino ad alcuni nne- 
gacicli! 

Infatti, la frequenza generata dipende 
dal valore induttivo del trasfornnatore Tj 
e dalla capacità del condensatore C, ed è 
linnitata solo dalla frequenza nnassinna di 
funzionamento dei transistor. 

Volendo ottenere un segnale audio, 
sarà un comune trasformatore di accoppia¬ 
mento intertransistoriale, ed il condensa¬ 
tore avrà un valore compreso fra 2.000 e 
100.000 pF; in questo caso, i' transistor sa¬ 
ranno per bassa frequenza: di tipo OC 71, 
OC 75, CK722, 2N107 o similari. 

Invece, se si vuole ottenere un segnale 
a radio frequenza parimenti sinusoidale, 
basta sostituire il primario di con una 
bobina avvolta su ferrite di tipo standard 
per ricevitori portatili, dare a C una capa¬ 
cità compresa fra 100 e 500 pF e sostituire 
i due transistor con dei tipi adatti per il 
funzionamento a radiofrequenza, preferi¬ 
bilmente Drift; per esempio, OC 170, 
OC 171, 2N247, 2N384 o similari. 

Costruire questo oscillatore, è molto fa¬ 
cile. 

Il prototipo sperimentale è stato monta¬ 
to su una basettina di plastica perforata, 
per avere la massima comodità nel toglie¬ 
re o aggiungere eventuali pezzi. 



Simbolo 

Descriziono 

Cat. G.B.C. 

TI 

Trasformatore .... 

H/333 

B 

Batteria 4,5 V . . . . 

1/310 

RI 

Resistenza 3,9 kCi, Va W 

D/31 

R2 

» 15 kn, Va W 

D/31 

R3 

» 6,8 kfì. Va W 

D/31 

S 

Interruttore 1 via . . . 

G/1155 

C 

Condensatore 0,1 /^F . 

B/178-4 

P 

Potenziometro 10 kfì . 

D/120 

TR1.TR2 

Transistor ..... 

OC 71 


Benché il montaggio fosse abbozzato 
senza alcuna preoccupazione estetica o pro¬ 
fondamente tecnica, il tutto è risultato per¬ 
fettamente funzionante e poco influenza- 
bile dal calore o da altre cause perturba¬ 
trici esterne. 

Anzi, al montaggio illustrato, è seguita 
una realizzazione miniaturizzata su circuito 
stampato che, malgrado la vicinanza delle 
parti, non ha rivelato alcuna instabilità o 
distorsione della forma d'onda. 

Questo apparecchio è tanto semplice 
quanto utile: appena montato, deve fun¬ 
zionare senza che occorra alcuna messa 
a punto o sostituzione. 

L'unico punto per rendere funzionante 
il complesso è quello di regolare accura¬ 
tamente il potenziometro-trimmer finché 
si ottiene l'innesto delle oscillazioni. 

A questo proposito, raccomandiamo al 
lettore di non effettuare manovre tra¬ 
scurate e precipitose, perché le oscillazio¬ 
ni si ottengono solo su un tratto brevis¬ 
simo della corsa del potenziometro, di so¬ 
lito da metà a due terzi del valore ohmico 
totale: inoltre, la forma d'onda migliore 
si ottiene quando le oscillazioni stanno 
per cessare, ed occorre una regolazione 
pazientissima. Volendo, al posto di un 
comune trimmer, può esser usato un mi¬ 
cropotenziometro « trimpot » che ha la 
particolarità di essere regolabile micro¬ 
metricamente, poiché la totale esplorazio¬ 
ne si ottiene con molti giri dell'asse. 



Fig. 3 - Circuito stampato (45X45 mm) che verrà 
dato in omaggio agli abbonati del 1963. 
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NOTIZIE 
r TECNICHE 

DAL MONDO 


f Questo mese ì ricevitori della General Mills hanno trasmesso con successo un 

H segnale video tra la stazione televisiva di La Cross, Wis. e una base aereonautìca a 

I Wadena, Minn. distante 260 miglia. L'esperimento fa parte di una serie che ha come 

P scopo il miglioramento delle comunicazioni tra due punti lontani. È stato impiegato un 

^ cilindro laminato di alluminio e polietilene avente diametro dì 23 piedi e lunghezza 

I- di 315 piedi, sospeso verticalmente ad un pallone da 15,400 piedi cubici lanciato so- 

r pra New Brighton ad una quota di 14.000 piedi. 

Alla Facoltà di psichiatria dell'Università del Michigan, negli Stati Uniti, si sta 
studiando il modo di sapere come « pensa » un topo. Il sistema usato, pur basandosi 
sugli studi compiuti in tanti anni da scienziati di tutto il mondo, è del tutto nuovo 
e si impernia su una idea del dott. Merril Flood. Questi, appunto, allo scopo di studiare 
e di riprodurre gli impulsi che traggono origine dal cervello di un topo e determi¬ 
nano le azioni riflesse dell'animale, ha istruito un calcolatore elettronico. « Noi desi¬ 
deriamo — ha detto lo studioso — approfondire la conoscenza dei meccanismi che 
regolano i processi della memoria e del pensiero umano, ma per giungere a questo 
risultato dobbiamo iniziare con esperienze di laboratorio sugli animali ». 

Dunque: come pensa un topo? Per risolvere tale problema il dottor Flood ha 
cominciato con il prendere un animale e con l'addestrarlo ad apprendere una deter¬ 
minata serie di azioni. Successivamente egli si è servito di un calcolatore elettronico 
per fare una particolareggiata e completa analisi dei risultati ottenuti. Ciò ha consen¬ 
tito di seguire il processo di assimilazione delle istruzioni, sviluppatosi fase per fase 
nel cervello dell'animale. Il dottor Flood ha quindi chiesto al sistema elettronico di 
risolvere il medesimo problema sottoposto al topolino. L'interessante è che la solu¬ 
zione fornita dal calcolatore è stata identica a quella ottenuta dall animale. 
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Durante gli ultimi 50 anni, parecchi lavori pesanti tipici delt'agrìcoltura sono stati 
resi meno gravosi per gli agricoltori grazie all'introduzione delle macchine per la se¬ 
mina, la raccolta e la lavorazione dei prodotti della terra. La meccanizzazione dell'a¬ 
gricoltura è infatti uno degli elementi fondamentali su cui sì basa il progresso dell'e¬ 
conomia agricola ed il miglioramento sociale delle popolazioni rurali di tutto il mondo. 

Alle ormai tradizionali forme di meccanizzazione dei metodi di cultura e di con¬ 
duzione agricola, si aggiungerà tra breve un altro potente strumento di progresso 
economico per gli agricoltori: l'impiego degli elaboratori elettronici consentirà infatti 
dì programmare ogni anno la più utile combinazione delle colture ancora prima di 
eseguire l'aratura del terreno. 

Quando un agricoltore decide di coltivare a grano una parte del suo terreno, 
egli deve risolvere molte incognite. Quanto terreno converrà seminare? Renderà la 
coltura? Sarebbe più utile adibire il terreno ad altre seminagioni? O addirittura più 
remunerativo lasciarlo incolto? 

! Tutte queste domande, per mezzo di un elaboratore elettronico. 

Quale sarebbe il metodo da seguire? L'agricoltore dovrebbe immettere nel cal¬ 
colatore un complesso di dati fondamentali quali: il numero di ettari di terreno a di¬ 
sposizione, il rendimento del suo terreno, il numero delle colture tra cui operare la 
scelta (frumento, granoturco, erba medica, soia ecc.) i possibili prezzi di mercato, le 
probabili variazioni del tempo, il numero di contadini e di braccianti agricoli dispo¬ 
nibili, ed una situazione delle sue disponibilità finanziarie. 

Nel giro di mezz'ora, il calcolatore fornirà un programma che suggerirà all'agri- 
coltore che cosa seminare per ottenere il maggior reddito agricolo. 

, Il centro Goddard per i voli spaziali, sta preparando un satellite per l'esplora- 

Ì zione della fascia artificiale di radiazioni creata dall'esplosione nucleare ad alta quo¬ 
ta del 9 Luglio. Il satellite sarà simile all'Explorer XII impiegato per studiare le fascie 
Van Alien. 

Non è stata ancora raggiunta una decisione circa l'uso di una cellula solare con- 
venzionale o di qualche altro tipo speciale in preparazione. Comunque per fornire 
una protezione superiore contro le radiazioni, il rivestimento protettivo dì vetro di 
quarzo verrà aumentato da 3 " mils " a 60 " mils ". 

■. L'appalto per le cellule solari è stato assegnato allo Spectro Laboratorio, divi¬ 

sione della Textron Electronics. Il progetto costerà all'incirca 9 milioni di dollari. 

I La Fondazione di ricerche Armour ha costruito un cuscinetto magnetisattico, nel 

' quale l'albero rotativo galleggia in un campo magnetico quasi senza attrito. La Fon¬ 

dazione ritiene che esso possa risultare più pratico dì altri tipi di cuscinetti non-solidi, 
dato che non richiede comandi nè fonte esterna di energia. 

Due caiamite concentriche di ceramica leggera a forma di anello vengono dispo¬ 
ste in modo che una respinga l'altra, rendendo così possibile il galleggiamento del¬ 
l'albero all'interno. L'anello interno viene mantenuto perpendicolarmente allinean¬ 
do le estremità dell'albero connesse ad " endstones " mentre, l'anello esterno viene 
fissato nel telaio dì montaggio. Si ritiene che in applicazioni spaziali, non essendoci la 
j resistenza dell'aria, l'attrito risulterebbe ulteriormente ridotto. 

La Marina per la seconda fase del progetto di una nave di scorta per mìssile 
guidato, e del suo impianto elettronico, ha concesso alla Hazeltine un contributo del 
valore dì dollari 2.700.000. La Hazeltine prevede nell' uso dei sistemi elettronici su 
navi ottimi risultati. 
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Il sintonizzatore TR 1 12 è una vera e 
propria supereterodina realizzata su una ba¬ 
setta di circuito stampato di mm. 40 x 150 
circa. 

Si compone di uno stadio convertitore 
con circuito accordato a filtro di banda, di 
due stadi d'amplificazione a frequenza in¬ 
termedia, e del circuito di rivelazione. 

Le caratteristiche tecniche del TR 112 
possono riassumersi in*. 

Gamma di frequenza = 525 1600 kHz 

Sensibilità di antenna = 350 fiV/m per 
10 mW d'uscita 

Media frequenza = 470 kHz 

Sensibilità in MF = 6 /aV per 10 mW 

d'uscita 

Sensibilità di conversione 

2 /aV a 525 kHz per 10 mW d'uscita 
1,95 /aV a 800 kHz per 10 mW d'uscita 
2,2 jxV a 1600 kHz per 10 mW d'uscita 

Transistor impiegati 

1 X OCl 70 - 2 X OCl 69 - 2 diodi 1 G22. 
Gli impieghi di questo sintonizzatore so¬ 
no innumerevoli: in unione ad un ampli¬ 
ficatore a transistor (TR 114) permette di 
realizzare un ricevitore portatile di ottime 
prestazioni e di ingombro ridotto; aggiun¬ 
to ad una fonovaligia di tipo portatile, la 
trasformerà in un modernissimo radiogram^ 
mofono a transistor inserito nei registra¬ 
tore a nastro consentirà la registrazione 
immediata di programmi radiofonici; con 
lievi modifiche si potrà trasformare in ra¬ 
diogoniometro, ricevitore per radiocoman¬ 
do, ecc, ecc. 


Il circuito elettrico 

Il segnale captato dal primario d'aereo 
giunge alla base del transistor convertitore 
OC 170, attraverso un condensatore da 
10.000 pF: l'oscillazione locale è ottenuta 
mediante un accoppiamento emettitore- 
collettore. Infatti, la bobina oscillatrice, a 
nucleo regolabile, è costituita da un av¬ 
volgimento primario collegato all'emetti¬ 
tore dell'oc 170 tramite un condensatore 
da 10.000 pF, e da un avvolgimento se¬ 
condario posto in serie al collettore e al 
filtro di banda. La tensione di polarizzazio¬ 
ne negativa della base è ottenuta median¬ 
te un partitore di tensione formato dalle 
resistenze da 1500 e 10.000 12. 

L'amplificatore di media frequenza com¬ 
prende un filtro di banda accordato a 470 
kHz e due transistor OC 169, amplificatori 
di MF con accoppiamento a trasformatore 
accordato. 

Segue il rivelatore impiegante il primo 
diodo 1G22: ai capi della resistenza da 
5,6 kl2 è disponibile la modulazione di 
bassa frequenza e la componente conti¬ 
nua che, attraverso la resistenza da 22 kl2, 
viene inviata sulla base del primo OC 169 
per variarne automaticamente il punto di 
lavoro (guadagno) ed ottenere in uscita 
un segnale di ampiezza costante. 

Il secondo 1G22 è inserito sul circuito 
del convertitore per controllare automa¬ 
ticamente il guadagno (CAG). 

Il circuito di fig. 1 non comprende il cir¬ 
cuito d'aereo; esso potrà essere realizzato 
utilizzando ijn'antenna in ferrite con av¬ 
volgimento primario e secondario e un 
condensatore variabile doppio. 

(sezione aereo = pF 130 / sezione oscil¬ 
latore = pF 80) 
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Volendo poi utilizzare un'antennina del 
tipo a stilo, questa potrà essere collegata 
al punto '"caldo" del variabile tramite un 
condensatore di bassa capacità (50 100 

pF) per non alterare le costanti del circuito 
d'aereo; l'uscita invece farà capo a un 
potenziometro da 5 10 kO tipo B, il 

cursore del quale permetterà di prelevare 
un segnale di determinata ampiezza da 
inviare all'amplificatore di bassa frequen¬ 
za. 


Montaggio 

Ogni media frequenza ha un proprio 
colore di riferimento: 

nero = filtro di banda 

giallo = 1^ AAF 

rosso = 2^ MF 

blu = rivelatore 

La bobina oscillatrice è invece riconosci¬ 
bile perchè priva di schermo. Per quanto 
riguarda il montaggio dei vari componenti 
sulla basetta di bachelite, meglio di qual¬ 
siasi descrizione valgono gli schemi di 
cablaggio della figura 3; una particolare 
attenzione occorre solo per non invertire 
la polarità dei condensatori elettrolitici e 
dei diodi al germanio e per interpretare 
nel giusto senso le uscite dei transistor. 

A questo proposito si raccomanda di 
tener presente che il piedino distanziato è 
sempre il collettore: seguono la massa (in¬ 
volucro del transistor), la base e per ul¬ 
timo l'emettitore. 

Taratura 

Sul circuito stampato, per meglio dispor¬ 
re i componenti nei diversi tipi di involu¬ 
cri, non è previsto il fissaggio del con¬ 
densatore variabile e della bobina d'ae¬ 
reo (ferrite). 

Prima di iniziare l'allineamento saldare 
i terminali della ferrite e del variabile agli 
ancoraggi predisposti sul circuito stampa¬ 
to, come è indicato in fig. 3, poi dare ten¬ 
sione al circuito collegando la pila da 6 V. 

Ogni ricevitore supereterodina, necessi¬ 
ta di una serie di operazioni dette " tara¬ 
tura ", per ottenere il funzionamento per¬ 
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fetto previsto dal progettista. Praticamen¬ 
te si tratta di sintonizzare i vari circuiti 
oscillanti a una frequenza determinata, 
cioè di " allinearli " fra loro. 

Per far questo occorrono alcuni strumen¬ 
ti di laboratorio o, almeno, un generatore 
di segnali attendibile. 

Dedicando il sintonizzatore TR I 12 a tec¬ 
nici e radioamatori di qualsiasi grado, è 
stata prevista anche la eventuale non-dispo- 
nibilltà di dette apparecchiature, e per 
questa ragione i trasformatori di media 
frequenza e la bobina deH'oscillatore pos¬ 
sono essere acquistati montati e parzial¬ 
mente allineati. 

Quindi è possibile ottenere buoni risul¬ 
tati dal montaggio del TR 112, anche senza 
l'ausilio degli apparecchi classici, eseguen¬ 
do una messa a punto per tentativi. 

Per l'allineamento definitivo dei trasfor¬ 
matori di media frequenza si inserisca il 
generatore modulato (tarato a 470 kHz) sul¬ 
la base del transistor OC 170, tramite il 
condensatore da 10.000 pF. Si agisca, per 
la massima uscita fonica, sui nuclei dei 
trasformatori. 

Taratura dell'alta frequenza 

La prima operazione consiste nel mette¬ 
re in passo l'oscillatore locale; si userà il 
generatore RF avvicinando semplicemente 
il cavo alla ferrite dal lato dell'avvolgimen¬ 
to d'aereo. Si ruoti poi il condensatore 
variabile nel senso della massima capaci¬ 
tà (cioè con le lamine tutte chiuse) e si 
regoli l'oscillatore su un segnale a 520 kHz. 

A questo punto girare in un senso ò 
nell'altro il nucleo della bobina oscillatri¬ 
ce sino a captare perfettamente il segnale. 

Ruotare ora Ìl condensatore variabile 
per la minima capacità e sintonizzare il 
generatore a 1600 kHz: ruotare la vite del 
compensatore della sezione oscillatrice del 
variabile sino ad udire in pieno il segnale. 

Con queste operazioni si sono tarati gli 
estremi della gamma ricevuta dal sintoniz¬ 
zatore TR 1 1 2. 

Ora, per ottenere la massima sensibili¬ 
tà, passiamo al circuito d'ingresso. Il ge¬ 
neratore verrà nuovamente sintonizzato a 
520 kHz e, con il variabile tutto chiuso, si 
sposti una delle bobine d'aereo della fer¬ 
rite (l'altra sarà fissata con una goccia di 
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Sintonizzatore TR/112 montato su circuito stampato. 


























































































Fig. 4 - Schema elettrico del circuito d'aereo. 
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MATERIALE OCCORRENTE PER IL SINTONIZZATORE TR/112 


N. 

Descrizlofie 

Catal. G.B.C. 

1 

Circuito stampato. 

0/177 

1 

Bobina oscillatrice. 

0/180 

1 

Filtro di banda (nero). 

0/181 

1 

1^ Media freq. (giallo). 

0/182 

1 

2^ » » (rosso) .... a e 

0/183 

1 

Rivelatore (blu).^ . 

0/184 

1 

Transistor. 

OC/170 

2 

» , ..... É .. . 

OC/169 

2 

Diodi . ... 

1G22/OA79 

2 

Condensatori 10.000 pF. 

8/179-2 

6 

» 30.000 pF. 

8/179-4 

2 

- 3,3 pF. 

8/15 

1 

» 6,8 pF. 

8/15 

2 

» 6,4 ^F 25 VL. 

8/297 

1 

» 25 iuF 12 VL . . . . 

B/378 

1 

» 64 ^F 10 VL. 

B/295 

4 

470 pF. 

B/79 

1 

Resistenza 1,5 klì, 1/2 W. 

D/32 

3 

» 2,2 ka ^2 W. 

» 

1 

» 10 ka V 2 w. 

» 

4 

» 1 kr^, 1/2 w. 

» 

2 

» 22 ka ’/2 w. 

» 

3 

*> 5,6 kfì, 1/2 W . 

» 

3 

150 ka V 2 W . 

» 

T 

Condensatore variabile 86 -J- 130 pF 

0/123-0/124 

1 

Bobina d'aereo su ferrite . 

0/189-5 

1 

Pila 6 V . 

1/311 

1 

Portapila . 

G/286 

1 

Interruttore 1 via . 

G/1155 



Fig. 5 - Circuito stampato 0/177 (mm 40 X 150) che verrà dato in omaggio agli abbonati del 1963, 
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Il grìd-dip " Eico " mod. 710 è es¬ 
senzialmente un oscillatore variabile a 
radiofrequenza che ha inserito nel cir¬ 
cuito di ritorno di griglia un microampe¬ 
rometro in corrente continua. La bobina 
” intercambiabile " del circuito oscillante 
è montata esternamente, e serve come 
" probe da accoppiare al circuito su cui 
si vogliono effettuare le misure. Per co¬ 
prire la gamma di frequenza da 400 kHz 
a 250 MHz, la scatola viene fornita com¬ 
pleta di bobine intercambiabili. Il conden¬ 
satore del circuito oscillante è variabile, 
ed è tarato per coprire otto gamme di 
frequenze, una per ogni bobina fornita. 

Il grid-dip " Eicomod. 710 può es¬ 
sere usato come oscillatore ad assorbi¬ 
mento di griglia per determinare la fre¬ 
quenza di risonanza di circuiti risonanti 
diseccitati oppure la frequenza di risonan¬ 
za caratteristica di componenti separati co¬ 
me bobine e condensatori. 

Indirettamente può anche essere usato 
per determinare il valore della capacità 
e dell'Induttanza di condensatori e di bo¬ 
bine nonché il fattore di merito Q delle 
bobine stesse. Il mod. 710, essendo es¬ 
senzialmente un oscillatore variabile a ra¬ 
diofrequenza, può anche essere usato co¬ 
me generatore di segnali. 


Togliendo Talimentazione anodica al cir¬ 
cuito delToscillatore, il grid-dip mod. 710 
può essere impiegato come rivelatore ac¬ 
cordato di radiofrequenza a diodo: in 
questo caso, ìl microamperometro viene 
inserito nel circuito di carico del diodo. 
Come tale, lo si può impiegare per de¬ 
terminare la frequenza di sorgenti di se¬ 
gnali RF. Riinserendo la tensione anodica 
e innestando una cuffia entro il rispetti¬ 
vo jack, il grid-dip mod. 710 diventa un 
rivelatore di battimenti e come tale si 
rivela uno strumento molto preciso per 
determinare la frequenza sconosciuta di 
sorgenti dP segnali RF: in questo caso, 
una frazione di tensione del segnale RF, 
di cui non si conosce la frequenza, viene 
raccolta per induzione dalla bobina " pro¬ 
be " del grid-dip e fatta " battere " con 
il segnale prodotto internamente dal grid- 
dip stesso. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Gamma di frequenza 

da 400 kHz a 250 MHz in 8 gamme. 

Portata del microamperometro 

500 M. 
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Bobine intercambiabili* 

Avvolgimento su nucleo di polistirolo 
con precisione del ± 0,5%. 

Bobina A = 400 - 700 kHz, 

Bobina B = 700 ^ 1380 kHz, 

Bobina C = 1380 - 2900 kHz, 

Bobina D = 2,9 - 7,5 MHz, 

Bobiftì E = 7,5 18 MHz, 

Bobina F = 18 - 42 MHz, 

Bobina G = 42 - 100 MHz, 

Bobina H = 100 250 MHz 

(a forcella). 

Circuito 

Eccezionalmente stabile 

Sintonìa 

mediante condensatore variabile con 
comando a planetario (rapporto 1 : 7) 

Valvola 

6 AF 4 (A) - in un circuito oscillatore 
Colpitts. 


Scale 

Tutte della lunghezza di mm 95 avvolte 
su tamburo cilindrico ruotante (340''); 
una lampada spia illumina le scale e il 
riferimento impresso sulla finestra di 
plexiglass della scala. 

Tensione richiesta 

11 7-220 V, 50/60 Hz - 10 W. 

Aiimentaiione 

A trasformatore con raddrizzatore al 
selenio. 

Dimensioni 

Altezza mm 57, larghezza mm 65, lun¬ 
ghezza mm 1 74. 

Peso netto 

kg. 1,360. 

Pennello 

Alluminio satinato spazzolato, lettere 
permanenti incise chimicamente. 

Custodia 

Acciaio verniciato in grigio goffrato. 


FUNZIONI DELLE REGOLAZIONI NEL GRiD-DIP ''EICO" MOD. 710 


Comando di SINTONIA 

È meccanicamente accoppiato all'albero 
del condensatore variabile. Determina la 
frequenza di accordo del circuito oscillan¬ 
te formato dal condensatore variabile e 
dalla bobina "probe" inserita. 

Commutatore OSCILLATORE-DIODO 

Nella posizione OSCILLATORE, la ten¬ 
sione + B risulta applicata all'anodo del¬ 
la valvola la quale allora fuitsclona da 
oscillatore. Nella posizione DIODO, la 
tensione anodica viene tolta e la valvo¬ 
la funziona da diodo. 

Misuratore 

È un microamperometro molto sensibi¬ 
le a corrente continua, inserito nel circui¬ 


to di griglia della valvola oscillatrice; 
quando il commutatore OSCILLATORE- 
DIODO si trova nella posizione OSCIL¬ 
LATORE, misura l'intensità della corrente 
di griglia; quando il commutatore si tro¬ 
va nella posizione DIODO lo stesso stru¬ 
mento viene inserito nel circuito dì ca¬ 
rico del diodo e misura il valore relativo 
del segnale RF raddrizzato. 

Jack per b cuffia 

Può esservi inserita una cuffia a im¬ 
pedenza elevata (>500 fi). All'atto del¬ 
l'inserimento della cuffia, il microampe¬ 
rometro viene automaticamente escluso 
dal circuito e inserita, al suo posto, la 
cuffia la quale, in questo caso, può con¬ 
siderarsi come un indicatore di segnali 
audio, necessario per individuare il bat¬ 


i 

1 

I 

1 


t 


timento zero " tra la frequenza del se¬ 
gnale prodotto daH'oscillatore interno del 
grid-dip con la frequenza sconosciuta di 
un segn^i^le proveniente dall'esterno. 

Regnatore delta sensibilìtè 

È un reostato collegato in derivazione 
al microamperometro o alla cuffia di cui 
ne determina la sensibilità adattandola 
alle varie condizioni di impiego (grado 
di accoppiamento, intensità del segnale, 
modo di funzionamento, ecc.). 

Interruttore ACCESO-SPENTO (ON-OFF) 

Inserisce o disinserisce lo strumento 
dalla rete. 

Zoccolo PORTA BOBINA 

Riceve la bobina intercambiabile ap¬ 
propriata alla gamma di frequenza de¬ 
siderata. 


FUNZIONAMENTO DEL GRID^DfP " EICO '' 
MOD. 710 

Lo strumento è alimentato a 117 - 
220 V, 50/60 Hz. 

La disposizione di tutte le regolazioni 
è tale che il grid-dip può essere usato 
con una sola mano; il microamperometro 
è leggermente inclinato ìn modo da con¬ 
sentire una facile lettura in qualsiasi po¬ 
sizione possa trovarsi lo strumento. 

AltenzioneE 

Quando il grid-dip viene usato in vi¬ 
cinanza di circuiti dove è presente l'alta 
tensione, se il "probe" o la custodia 
dello strumento dovessero toccare acci¬ 
dentalmente tali circuiti, è facile che l'o¬ 
peratore senta una forte scossa. 

1) Osctllatore ad assarbimento di grìglia 

Viene impiegato per determinare la 
frequenza di risonanza di circuiti RF di¬ 
seccitati o la frequenza propria di com¬ 
ponenti elettronici come bobine o con¬ 
densatori. in questo caso, la bobina " pro¬ 
be " che copre la gamma di frequenza 
voluta, viene inserita nel portabobina 
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BOBINA r- 1 90 pF 6,6 kfl 2 kn 





Schema elettrico del grid-dip " EICO " mod. 710 


mentre il commutatore OSCILLATORE- 
DIODO va portato nella posizione OSCIL¬ 
LATORE. In queste condizioni, il grid-dip 
mod. 710 diventa un oscillatore variabile 
a radiofrequenza con il microamperome¬ 
tro a corrente continua inserito nel cir¬ 
cuito di griglia di cui ne misura la cor¬ 
rente. 

Quando la bobina " probe '' viene ac¬ 
coppiata ad un circuito RF la cui frequen¬ 
za di risonanza si trovi entro la gamma 
di frequenze coperta dalla bobina, suc¬ 
cede che, regolando la sintonìa, l'indice 
dello strumento subisce un improvviso 
decremento (dip); tale decremento si ve¬ 
rificherà e sarà massimo quando la 
frequenza di risonanza del circuito in 
questione sarà uguale alla frequenza dì 
risonanza dell'oscillatore; esso è dovuto 
alla potenza assorbita in condizioni di 
risonanza dal circuito risonante sotto mi¬ 
sura. Prima dì effettuare questa misura 
regolare il comando di sensibilità in mo¬ 
do che l'indice dello strumento sì trovi 
al centro della scala. 

Nella ricerca del punto massimo del¬ 
l'assorbimento di griglia (dip) si noterà 
che l'indice del microamperometro varie¬ 
rà gradualmente col comando di sintonia, 
raggiungerà un mìnimo dì misura in con¬ 
dizioni di risonanza indi, oltrepassata la 
frequenza di risonanza del circuito sotto 
misura ritornerà verso il centro della 
scala. 

In vicinanza della frequenza di riso¬ 
nanza del circuito da misurare si avrà 
un dip (minima lettura dello strumento) 
maggiore o minore a seconda del fat¬ 
tore di merito Q del circuito in esame. 
In corrispondenza del più basso valore 
segnato dall'indice dello strumento sì leg¬ 
ga sulla scala la frequenza corrisponden¬ 
te alla bobina inserita la quale appunto 
sarà la frequenza di risonanza del circuito 
in esame. Si tenga presente che durante 
questa misura, al circuito in esame non 
viene applicata nessuna tensione di ali¬ 
mentazione. 

Quando si è ìn presenza di circuiti 
oscillanti molto vicini uno all'altro, per 
assicurarsi che la misura rivelata dal grid- 
dip si riferisca al circuito desiderato, si 
tocchi con un dito inumidito un punto 


caldo del circuito che si vuole misurare: 
la mancanza di reazione nell'Indice dello 
strumento del grid-dip significa che la 
risonanza riguarda un altro circuito. 

Ricordare di disinserire la corrente pri¬ 
ma di toccare il circuito in prova. 

2) Rivelatore a diodo dì segnali a radio- 
frequenza 

Il grid-dip "EICO" mod. 710 usato in 
questo modo serve per determinare la 
frequenza del segnale RF di un circuito 
funzionante. Per far ciò, si inserisce la 
bobina che copre la gamma voluta nel 
portabobina e si porta il comniutatore 
OSCILLATORE-DIODO nella posizione DIO¬ 
DO. In queste condizioni, il grid-dip 
mod. 710 si comporta come un rivelatore 
sintonizzato di RF a diodo, altrimenti det¬ 
to, misuratore di frequenza ad assorbi¬ 
mento. 

Quando la bobina " probe " viene ac¬ 
coppiata strettamente alla sorgente del 
segnale RF, il mìcroamperometro, inseri¬ 
to nel circuito di carico del diodo, darà 
indicazioni sempre più consistenti man 
mano che la frequenza di accordo del 
grid-dip si avvicina alla frequenza del 
segnale RF da misurare. In corrisponden¬ 
za della massima indicazione dello stru¬ 
mento, si legga sul quadrante del grid- 
dip il valore della frequenza corrispon¬ 
dente alla bobina "probe" impiegata. 

Se sì vuole che questo sistema dì de¬ 
terminazione dì frequenza dìa risultati at¬ 
tendibili è necessario che la tensione del 
segnale RF da misurare sia almeno di 
0,5 V. 

Il comando di sensibilità durante que¬ 
sta misura va regolato in modo da dare 
all'indice dello strumento la massima de¬ 
viazione. 

3) Rivelatore di battimenti 

il grid-dip "EICO" mod. 710 usato 
in questa maniera rappresenta un altro 
sistema ancora più sensibile per deter¬ 
minare la frequenza di un segnale RF. 

Sì inserisce nel porta bobine la bobi¬ 
na " probe " che copra la gamma di fre¬ 
quenza voluta mentre l'interruttore OSCIL¬ 
LATORE-DIODO viene portato nella posi¬ 
zione OSCILLATORE. Nella presa jack vie- 
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ne inserita una cuffia ad impedenza ele¬ 
vata la quale disinserisce automatica- 
mente il microamperometro. 

Accoppiando convénientemente la bo¬ 
bina " probe " alla sorgente del segnale 
RF di cui non si conosce la frequenza, 
una frazione di tensione RF delta sor¬ 
gente verrà indotta nella bobina e si '' me¬ 
scolerà '' con la tensione oscillante pro¬ 
dotta internamente dal grid-dip. 

Risultato di questa “ miscelazione " è 
la produzione di una frequenza pari alla 
diffórenza tra frequenza interna e la fre¬ 
quenza esterna; questa ” frequenza-diffe¬ 
renza '' viene chiamata frequenza di bat- 
timiento. 

Se la differenza è molto pìccola, la fre¬ 
quenza di battimento cade entro il cam¬ 
po delle frequenze udibili e può allora 
essere rivelata dalla cuffia. La nota di 
battimento (fischio) diminuirà di tono via 
via che le due frequenze si avvicinano 
tra di loro. Quando le due frequenze 
sono uguali la differenza è zero, il batti¬ 
mento è zero, e il fischio scompare per 
riprendere di nuovo non appena una del¬ 
le due sorgenti varia di frequenza. In 
corrispondenza del '' battimento-zero il 
valore di frequenza, letto sulla scala del 
grid-dip corrispondente alla bobina " pro¬ 
be " inserita, darà il valore della frequen¬ 
za che si desidera misurare. 

Se la frequenza da misurare è molto 
elevata la zona di udibilità diventa una 
frazione tanto piccola rispetto alla fre¬ 
quenza in questione che il battimento-ze¬ 
ro è udito, nel passare attraverso la coin¬ 
cidenza, semplicemente come un clik. 

La misura del valore della frequenza 
ottenuta con questo sistema, è molto più 
accurata di quella ottenuta con il grid-dip 
funzionante da rivelatore accordato a dio¬ 
do in quanto, con questo ultimo sistema, 
si abbassa il fattore di merito Q del cir¬ 
cuito sotto misura. 

4) Generatore di segnali 

li grid-dip " FICOmod. 710 quando 
funziona da oscillatore può essere usato 
come generatore di segnali o come mar¬ 
ker, solo però in quei casi dove non è 
richiesta una speciale schermatura o un 
valore esatto della tensione di uscita RF, 


MLTODt DI ÀCCOPPrAMENTO 
PEL GRIP-OIP 

Nelle fìgg. 1 a... h sono indicati vari si¬ 
stemi di accoppiamento della bobina “ pro¬ 
be “ del grid-dip durante le varie misu¬ 
re. Per avere dal grid-dip una precisione 
di frequenza molto accurata è necessario 
che esso^ venga accoppiato alla sorgente 
mollo lascamente. Se l'accoppiamento è 
troppo stretto succede che il " dip " in¬ 
dicato dallo strumento quando si raggiun¬ 
ge la risonanza, partendo dalle frequen¬ 
ze più basse, non corrisponde al " dip " 
indicato dallo strumento quando invece 
si raggiunge la condizione di risonanza 
partendo dalle frequenze più elevate. 

Per evitare questo inconveniente è ne¬ 
cessario controllare il valore del "dip" 
dello strumento sia partendo dalle fre¬ 
quenze più basse che da quelle più ele¬ 
vate; esso deve coincidere nei due casi. 
È consigliabile comunque, partire da un 
accoppiamento stretto per individuare im¬ 
mediatamente il " dip ", e poi, renderlo 
più lasco in seguito. 

Quando il grid-dip viene usato come 
rivelatore di battimenti, se Taccoppiamen- 
to è troppo stretto, può succedere che To- 
scillatore interno del grid-dip "si aggan¬ 
ci " con la sorgente del segnale a RF an¬ 
nullando così la misura. Questa situazio¬ 
ne può essere messa in evidenza control¬ 
lando la frequenza di battimento-zero ef¬ 
fettuando un accoppiamento più lasco. 

Quando si impiega Taccoppìamento ca¬ 
pacitivo, evitare, per quanto è possibi¬ 
le, di mandare fuori sintonia il circuito 
sotto misura. 



Fig, 1 a - Accoppiamento induttivo (metodo preferito). 
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Fig. 1 a' - Bobina per alta frequenza a forcella ac¬ 
coppiata induttivamente da! lato inferiore. 



tivo. 


Fig. 1 e - Accoppiamento capacitivo ad un filo teso 
isolato (antenna). 



Fig. 1 f - Bobina per alta frequenza a forcella accop¬ 
piata capacitivamente ad una bobina. 



Fig. 1 c - Accoppiamento mediante " link " da usare 
quando la bobina è difficilmente accessibile. 



Fig. ì g - Accoppiamento induttivo alla parte ter¬ 
minale di una "piattina" in corto circuito. 



Fig. 1 d - Accoppiamento induttivo ad un filo teso 
isolato (antenna). 


Fig, 1 h - Accoppiamento induttivo alia parte termi¬ 
nale di un cavo coassiale in corto circuito. 
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Misura di una capacità sconosciuta 

Con il grid-dip mod. 710 si può deter- 
nninare il valore di una capacità scono¬ 
sciuta il cui valore sia connpreso tra 50 
e 5000 pF. Il metodo consiste neT colle¬ 
gare la capacità sconosciuta alla bobina F 
in modo da formare , con questa un cir¬ 
cuito risonante. In questo impiego, il grid- 
dip mod. 710 viene Usato come oscilla¬ 
tore ad assorbimento di griglia con inse¬ 


rite le bobine C, D o E, a seconda della 
capacità supposta. 

Il grafico indicato in fìg. 2 fornisce, in 
base alla frequenza di risonanza indicata 
dal grid-dip, iT valore della capacità sco¬ 
nosciuta. 

Nota importante 

Per collegare la capacità sconosciuta alla 
bobina F sono stati forniti due zoccoli di 



FREQUENZA IN MHz 

Fig. 2 - Grafico per la determinazione del valore di una capacità. Determinare il tipo di bobina da inserire 
(C, Do E) nel grid-dip in base al valore supposto della capacità. Sopra l'asse delle ascisse è indicato il cam¬ 
po di valori di capacità coperto da ciascuna bobina. 
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spina con alette; ad essi devono essere 
saldate piccole morsette a bocca di coc¬ 
codrillo; i reofori della capacità scono¬ 
sciuta devono essere inseriti tra le due 
bocche dì coccodrillo. Attenzione a non 
saldare direttamente i fili alle spine della 
bobina F poiché il calore potrebbe discio¬ 
gliere il rivestimento in plastica della bo¬ 
bina stessa (vedi fìg. 3a, 3b). 

Se il valore della capacità sconosciuta 
è inferiore a 50 pF, per determinarlo, si 
dovrà collegare la capacità sconosciuta in 
parallelo ad una capacità nota del valore 
di circa 100 pF. A misura eseguita, l'esat¬ 
to valore della capacità sconosciuta si ot¬ 
terrà sottraendo dal valore della frequen¬ 
za di risonanza fornito dal grafico di fìg. 2, 
il valore noto della capacità in parallelo. 

Nella misura del valore di una capa¬ 
cità si può andare incontro ad errate sep¬ 
pure insignificanti valutazioni; ciò è do¬ 
vuto: 1) alla capacità distribuita propria 
della bobina del grid-dip, 2) al leggero 
spostamento del punto di risonanza do¬ 
vuto, nei condensatori di notevole dimen¬ 
sioni, alla autoinduttanza delle loro parti 
metalliche, 3) alTinfìuenza della capacità 
propria degli oggetti metallici vicini al 
luogo dove si effettua la misura. 

Misura di una induttanza 

Per misurare l'induttanza di una bobi¬ 
na, collegare in parallelo ad essa un con¬ 
densatore a minima perdita (mica argen- 



Fig. 3 a - Collegamenti alla bobina F per la misura 
della capacità dei condensatori. 


tata) di circa 100 pF; indi, usando il grid- 
dip come oscillatore ad assorbimento, ac¬ 
coppiare la bobina " probe " a quella da 
misurare e determinare la frequenza di 
risonanza. Il valore dell'induttanza L (in 
Henry) della bobina da misurare si rica¬ 
va applicando la formula qui sotto indi¬ 
cata, nella quale, F indica la. frequenza 
di risonanza misurata in Hz, C la capacità 
fìssa nota (in Farad). 

1 

L = -- 

39,48 F^ C 

Misura del fattore di merito Q di un circuito 

Per misurare il fattore di merito Q di 
un circuito oscillante, il grid-dip mod. 710 
va usato come generatore di segnali. Col- 
legare un voltmetro a valvola munito di 
una sonda RF ai capi del circuito di cui 
si vuole misurare il Q; accoppiare la bo¬ 
bina "probe" alla bobina del circuito ri¬ 
sonante e trovare la frequenza di riso¬ 
nanza di quesfultima corrispondente alla 
massima deviazione dell'indice dello stru¬ 
mento del voltmetro a valvola. Annotare 
la frequenza di risonanza. Indi, spostare 
la frequenza del grid-dip da una parte e 
dall'altra della frequenza di risonanza pre¬ 
cedentemente annotata, fino a che l'Ìndice 
dei voltmetro a valvola indichi da una 
parte e dall'altra della curva di risonanza 
un valore pari al 70,7% del massimo 
valore raggiunto in corrispondenza della 



Fig. 3 b ' Dettaglio per l'innesto della bocca di coc¬ 
codrillo. 
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frequenza di risonanza. Annotare questi 
due valori di frequenza, rispettivannente 
FI ed F2, e deternninarne la differenza 
sottraendo la frequenza nnaggìore dal¬ 
la frequenza nninore. 

Il valore del fattore di nnerito Q si ri¬ 
cava applicando la fornnula sotto indicata, 
nella quale, Fr è la frequenza di risonan¬ 
za e Fi e F 2 sono le frequenze che 
danno sul voltmetro una lettura corrispon¬ 
dente al 70,7% (- 3 dB) del valore rag¬ 
giunto alla frequenza di risonanza: 


Allineamento e taratura di un ricevitore 

Lo strumento viene usato come oscilla¬ 
tore ad assorbimento di griglia. Togliere 
la tensione dal ricevitore e regolare cia¬ 
scun circuito accordato alla frequenza de¬ 
siderata. Dopo aver effettuato queste re¬ 
golazioni innestare la spina del ricevi¬ 
tore alla rete ed usare il grid-dip come 
generatore di segnali per controllare Tal- 
lineamento finale del ricevitore. Per far 
questo, fissare un filo di antenna molto 
corto ai morsetti di antenna del ricevi¬ 
tore, e collocare il grid-dip a circa 1 me¬ 
tro di distanza, in un punto dove non si 
risenta Tinfluenza di conduttori vicini, e 
dove i movimenti del corpo non possano 
influire sui segnali RF emessi dallo stru¬ 
mento. 

In alternativa, il grid-dip mod. 710 può 
essere collocato ad una certa distanza dal 
ricevitore, in un punto continuo lungo la 
linea d'antenna del ricevitore. Sintonizza¬ 
re il ricevitore, con il controllo automa¬ 
tico del volume (C.A.V.) inserito, su una 
frequenza che non sia quella dei segnali 
presenti. Collegare in derivazione al rive¬ 
latore del ricevitore un voltmetro a val¬ 
vola o un indicatore di altro tipo. 

Se il ricevitore è una supereterodina e 
non funziona sarà utile controllare il fun¬ 
zionamento delToscillatore locale. Per far 
ciò si usi il grid-dip come rivelatore di 
RF a diodo, e si accoppi la bobina " pro¬ 
be " del grid-dip a quella delToscillatore 
locale del ricevitore: se l'oscillatore è fun¬ 
zionante, nel punto di risonanza, lo stru¬ 
mento dovrà dare la massima lettura. 


Misure sui trasmettitori 

Usare io strumento come osciilatore ad 
assorbimento di grìglia. Togliere l'alimen¬ 
tazione anodica al trasmettitore ma la¬ 
sciare le valvole negli zoccoli e tutti i 
circuiti completi. Regolare i circuiti oscil¬ 
lanti alla frequenza desiderata; dopo di 
che si applichi l'alimentazione anodica e 
con le indicazioni fornite dagli strumenti 
inseriti nei circuiti di griglia e di placca 
si effettuino le regolazioni finali di alli¬ 
neamento. 

Usando il grid-dip come rivelatore di 
RF a dio<io si può controllare l'accordo di 
ciascun circuito oscillante. 

Per questo scopo, il grid-dip può essere 
usato come rivelatore di battimenti; in que¬ 
sto caso però Taumentata sensibilità ren¬ 
de necessario impedire battimenti errati 
con altri circuiti di radiofrequenza in fun¬ 
zione. Il battimento del circuito oscillante 
in quest'nne può essere verificato portan¬ 
do la bobina "probe" più vicino ad es¬ 
so: un aumento del volume del battimen¬ 
to udibile indica che si sta controllando 
proprio il circuito desiderato. 

Si può udire il battimento anche sulle 
frequenze armoniche: il battimento udito 
a frequenza più bassa è quello della fon¬ 
damentale. 

Neutralizzazione 

Usare lo strumento come rivelatore di 
RF a dìodo. Togliere la tensione ano¬ 
dica dallo stadio da neutralizzare (la 
tensione di filamento deve rimanere ap¬ 
plicata) ed applicare la tensione allo sta¬ 
dio pilota. Accoppiare la bobina "probe" 
del grid-dip al circuito oscillante di uscita 
da neutralizzare; portare lo strumento sul¬ 
la frequenza dello stadio pilota e control¬ 
lare la presenza di tensioni RF nel circuito 
oscillante di uscita, indicata da un leggero 
spostamento dell'indice del mìcroampero- 
metro. Se è presente qualche traccia di 
segnale RF, regolare il condensatore di 
neutralizzazione finché l'Ìndice dello stru¬ 
mento ritorni sullo zero. 

Un altro metodo usato per controllare 
la neutralizzazione richiede che ìl grid-dip 
mod. 710 venga impiegato come oscilla¬ 
tore ad assorbimento di griglia. Anche in 
questo caso, si tolga la tensione anodica 
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dal trasmettitore ma rimanga applicata 
quella dei filamenti. Indi, si accoppi la bo¬ 
bina probe al circuito oscillante di griglia 
dello stadio da neutralizzare con lo stru¬ 
mento al minimo. Se la neutralizzazione 
è stata raggiunta, findice dello strumento 
dovrà rimanere fìsso quando viene varia¬ 
ta la capacità del condensatore del circui¬ 
to di accordo di placca. 

Oscillazioni parassite 

Usare lo strumento come rivelatore di 
battimento. Con la tensione applicata al 
trasmettitore, ascoltare in cuffìa mentre si 
varia la frequenza del grid-dip, il batti¬ 
mento indicante la presenza deiloscillazio- 
ne parassita. Se la si trova, leggere la sua 
frequenza sulla scala. Togliere la tensione 
dal trasmettitore e usare lo strumento co¬ 
me oscillatore ad assorbimento di grìglia 
per trovare il circuito o il componente che 
risuona alla frequenza parassita. 

Messa a punto di un'antenna 

Lo strumento, usato come oscillatore ad 
assorbimento di griglia è di valido aiuto 
nella messa a punto di un'antenna. Esisto¬ 
no molti tipi di antenne come pure esistono 
vari sistemi di adattamento delle antenne.. 
Ogni caso ha le sue particolari esigenze. 
Comunque, una volta scelta un'antenna 
adatta alle particolari condizioni di rice¬ 
zione del luogo se ne dovrà studiare le 
caratteristiche tecniche in modo da impie¬ 
gare per la sua messa a punto il grid-dip 
nel modo più corretto possibile. 

Perchè i valori di risonanza dati dallo 
strumento abbiano un valore reale è ne¬ 
cessario che le misure vengano fatte do¬ 
po che l'antenna è stata sistemata nella 
sua posizione e altezza definitive. In ogni 
caso, si dovrà scegliere il tipo di accop¬ 
piamento appropriato (induttivo ai massi¬ 
mi di corrente, capacitivo ai massimi di 
tensione); tale accoppiamento dovrà esse¬ 
re di solito lasco. 

L'accoppiamento si può fare lungo la 
linea stessa o alle sue estremità nel caso 
di piattine bifilari, mentre, nel caso di 
cavi coassiali potrà essere fatto solo attra¬ 
verso le sue estremità. Il controllo alla fi¬ 
ne di una linea di solito viene fatto me¬ 
diante accoppiamento induttivo con un 
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cappio che mette in cortocircuito il condut¬ 
tore interno con quello esterno in un cavo 
coassiale oppure le due estremità libere 
in una piattina bifilare. Il perfetto adatta¬ 
mento di una linea bifilare aperta con 
un'antenna può essere controllato impie¬ 
gando lo strumento come rivelatore di ra¬ 
diofrequenza a diodo allo scopo di rivelare 
la presenza di onde stazionarie. La bobina 
" probe " dello strumento deve essere fat¬ 
ta scorrere lungo la linea mantenendo co¬ 
stante l'accoppiamento. Ciò si può fare 
senza aver bisogno di tenere un isolante 
tra la bobina probe e la linea, in quanto 
tutte le bobine "probe", eccetto quella 
a forcella per la gamma delle frequenze 
elevate, hanno calotte isolanti. 

Una considerevole variazione nelle in¬ 
dicazioni fornite dallo strumento indica la 
presenza di onde stazionarie le quali spa¬ 
riranno non appena si sarà realizzato il 
corretto adattamento della linea. Per que- 
sfultima operazione, il segnale deve es¬ 
sere fornito alla linea da un trasmettitore. 

Per determinare il corretto adattamento 
di un cavo coassiale con l'antenna usare lo 
strumento come dìodo rivelatore dì radio- 
frequenza. In questo caso, disporlo vicino 
all'antenna dove funzionerà come misura¬ 
tore dell'intensità di campo. Si avrà ì! cor¬ 
retto adattamento del cavo coassiale quan¬ 
do lo strumento darà la massima indica¬ 
zione corrispondente alla massima irra¬ 
diazione di antenna. 

Taratura dì cristalli di quarzo 

Usare lo strumento come oscillatore ad 
assorbimento di grìglia. Mettere un filo 
di cortocircuito mediante un morsetto a 
coccodrillo a ciascuno dei piedini del con¬ 
tenitore del quarzo. Inserire la bobina 
" probe " nella spira fatta con il filo e 
sintonizzarsi fino a raggiungere ìl " dip " 
corrispondente nello strumento alla condi¬ 
zione di risonanza del quarzo con la bobina 
" probe Leggere allora la frequenza del 
quarzo sulla scala di frequenza corrispon¬ 
dente alla bobina impiegata. 

Questo controllo serve anche a mettere 
in evidenza I' " attività " del cristallo, in 
quanto un cristallo inattivo non può pro¬ 
durre alcuna indicazione di assorbimento 
di griglia. 
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ISTRUZIONI PER II MONTAGGIO DEI GRID-DIP " EICO " MOD, 710 


Nel costruire un apparecchio è sempre 
necessaria molta attenzione, in questo ca¬ 
so, poi, essa deve essere ancora maggiore 
perchè, per le ridotte dimensioni dello 
strumento, si devono impiegare tecniche 
di miniaturizzazione molto spinte; pratica- 
mente, nelTinterno dello strumento è sfrut¬ 
tato ogni più piccolo spazio. 

Di conseguenza se si vogliono evitare 
problemi di interferenza meccanica, la suc¬ 
cessione delle varie fasi di montaggio e le 
istruzioni che accompagnano la sistemazio¬ 
ne dei componenti devono essere eseguite 
alla lettera. 

Per queste ragioni, e per altre di funzio¬ 
namento elettrico, l'ubicazione dei pezzi e 
l'allineamento dei conduttori deve essere 
fatta esattamente come indicato nelle istru¬ 
zioni e nei disegni. 

Per un montaggio corretto e facile di 
questa scatola, la tecnica di montaggio e 
l'indicazione degli utensili occorrenti, sono 
molto importanti. 

Controllando i valori delle resistenze cl 
si dovrà accertare che il valore di ogni 
componente sia compreso entro la tolle¬ 
ranza permessa dal circuito; per esempio, 
una resistenza da 4,7 kl2 ± 10% avrà 
una resistenza compresa tra 4,2 kfì e 5,2 
kfl. La tolleranza per i condensatori a carta 
è in effetti maggiore, e per gli elettrolitici 
essa varia normalmente dal + 100% al 
— 50%. NON EFFETTUARE PER NESSUN 
MOTIVO SALDATURE CON ACIDI, poiché 
il fondente acido può causare gravi corro¬ 
sioni. 

Nel fare le saldature ci sono due estremi 
da evitare: il riscaldamento troppo, forte 
o troppa debole. Se sì somministra poco 
calore, la saldatura apparirà butterata e 
grigia indicando così una giuntura non 
soddisfacente. Nell'altro caso, se cioè alla 
giuntura è stato fornito troppo calore, le 
parti da unire possono cambiare il loro 
valore e perdere il rivestimento protettivo, 
o anche rompersi. 

Se il conduttore da saldare è molto vi¬ 
cino al pezzo, per facilitarne il raffredda¬ 
mento stringere il conduttore nudo con 
un paio di pinze a becchi lunghi. Per ren¬ 
dere più facile il collegamento dei con¬ 


duttori ' alcune parti sono state montate 
prima provvisoriamente sul telaio principa¬ 
le (come, ad esempio, gli interruttori a 
cursore) poi tolte d'opera e quindi bloccate 
insieme con altri pezzi. 

Il pannello superiore ed il meccanismo 
degli ingranaggi del tamburo sono stati 
montati in questo modo. 

Utensili occorrenti 

Per il corretto montaggio della scatola 
sono necessari i seguenti utensili: 

1 - Un saldatore da 50 60 W con pun¬ 

ta sottile e lunga (lunga almeno 4 
cm) e di non più di 6 mm di diametro; 

2 - Un saldatore a pistola di non meno 

di 100 W; 

3 - Una robusta pinza; 

4 - Cacciaviti con lama larga mm 2,5 e 

mm 3. Quello da mm 2,5 si adopera 
per stringere le viti di pressione pre¬ 
senti sulla corona dentata e sulla ma¬ 
nopola di comando del meccanismo 
ad ingranaggi del tamburo. Quello da 
mm 3 è usato per il montaggio ge¬ 
nerale; 

5 - Pinze a becchi, lunghi mm 125 e 150; 

6 - Forbici 

7 - Materiale d'apporto per saldatura al¬ 

la colofonia o a fondente sintetico 
equivalente. Non usare per nessun 
motivo fondente ad acido o in pasta; 

8 - Uno spelafili. 

Come montare la mascherina di plastica 
sul pannello 

Mettere il pannello sul tavolo con la su¬ 
perficie stampata rivolta in basso; nel mez¬ 
zo della mascherina è segnata una linea 
verticale, essa sarà usata per allinearla 
con la finestrella praticata sul pannello. La 
parte bassa della mascherina deve coin¬ 
cidere con la linea orizzontale sottostante 
il lato più corto della finestrella trapezoi¬ 
dale. 

Fare scorrere l'unghia sulla mascherina 
per determinare il lato pantografato ed 
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tamb uro 



Fig, 8 ' Montaggio de) tamburo e deg': ingranaggi 


orientarla poi in modo da avere la linea 
incisa sulla piastrina esattamente al cen¬ 
tro dellapertura ed il foro da mm 9,5 al¬ 
la destra. 

Lasciare asciugare la colla per almeno 
6 ore. 

Preparazione dello zoccolo della valvola 
6AF4A 

Porre lo zoccolo con i sette piedini ri¬ 
volti in alto (fìg. 10). 

Piegare orizzontalmente verso Testerno 
i terminali dello zoccolo, tagliare i termi¬ 
nali 1, 2, 6, 7 a mm 4,5 lasciando invece 
intatti quelli 3, 4, 5. 

Montaggio del telaio 

Il grid-dip mod. 710, si compone di 4 
parti metalliche e cioè pannello custo¬ 
dia, telaio principale e il supporto ad 
" U 

Il telaio principale ed il supporto ad 
'' U '' sono iilustrati :in fìg. 4. Ai compo¬ 
nenti che costituiscono i meccanismi degli 
ingranaggi del tamburo sono state attri¬ 
buite le lettere ” l'\ " V', ''W ", "X", 


Essi vengono forniti premontati dalla 
Eleo. Soltanto il montaggio del telaio 
principale e del supporto ad " U " dovran¬ 
no essere fatti dal costruttore. 

AAontar-e come indicato in fìg. 4, lo zoc¬ 
colo a 7 piedini della valvola miniatura 
XVI, prima descritto. 

Montare poi la piastrina d'ancoraggio 
a 4 posti TBl e quella a due posti TB2. 
Piegare orizzontalmente il morsetto di 
massa di TB2 verso io zoccolo della val¬ 
vola XVl in modo che. risulti parallelo 
alla superfìcie del telaio. 

Montale la presa J2 facendo attenzione 
alla direzione dì orientamento dei morset¬ 
ti. Girare le armature del condensatore 
variabile C8 in modo che esso risulti chiu¬ 
so, poi fissarlo al supporto. 

! due morsetti del condensatore varia¬ 
bile C8, devono toccare quelli della pre¬ 
sa J2 della bobina; eliminare gli altri due 
morsetti posti sul lato opposto del con¬ 
densatore. 

Montare una paglietta terminale sul fian¬ 
co del condensatore variabile, C8, piegan¬ 
dola in modo tale che tocchi il morsetto 
n'" 3 della presa J2. 
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Montare la paglie'tta “ C sul fondo 
del condensatore variabile C8, come mo¬ 
strato in fìg. 7 e orientarla in modo che 
tocchi il più vicino morsetto di massa sul¬ 
lo zoccolo XV1. 

Montare il trasformatore di alimenta¬ 
zione al supporto ad " U ”, posto sul te¬ 
laio, con le uscite verso Talto. Fissare con 
una delle viti usate per montare il trasfor¬ 
matore, anche un morsetto di massa, " A 

Con la scatola di montaggio sono for¬ 
niti 4 piccoli dadi Tinnerman triangolari. 
Questi hanno due alette tenute insieme 
dalTazione elastica del metallo. 

Montarli sotto le viti dì fissaggio del- 
Tinterruttore a cursore. 

Fissare poi i due interruttori a cursore 
al supporto ad ” U 

Collocare il potenziometro miniatura RI, 
in piano su un tavolo, in modo che i ter¬ 
minali siano rivolti verso l'alto e poi pie¬ 
gare questi in fuori in modo che risultino 
paralleli al tavolo. 

Usando due degli esagonali (i due dadi 
più piccoli di questa scatola di montaggio), 
montare il potenziometro RI al supporto 
a " L " saldato su quello ad U ", Strìn¬ 
gere i dadi. 

Montare il supporto ad " U " sul telaio 
principale in modo che lo zoccolo della 
lampada spia risulti dalla parte del con¬ 
densatore variabile. 

Prima di proseguire il montaggio mec¬ 
canico, conviene eseguire il cablaggio, es¬ 
so verrà condotto secondo le indicazioni 
della tabella riportata nella pagina che 
segue. 



Fig. 9 - Montaggio dello strumento e del Jack per 
la cuffia. 


Montaggio del tamburo e degli ingra- 
naggl 

I riferimenti vanno osservati sulla fig. 8. 

Si comincerà con l'infilare la molla a 
spirale sull'albero interno del tamburo ro¬ 
tante senza forzarla eccessivamente. 

Allentare le due viti che fissano il sup¬ 
porto ad " U " al telaio principale ed in¬ 
trodurre la parte inferiore dell'albero sul 
foro del telaio principale indicato con la 
lettera " R " nella figura 4. 
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TABELLA DI CABLAGGIO DEL GRID-DIP " EICO " MOD. 710 


Sigla 

Descrixione 

Da terminale 

A terminale 

TI 

Trasformatore. 

verde 

XI 1-1 

TI 

» ...••••• 

verde 

lug " D " 

TI 


rosso 

SI - 1 

TI 

» ,..••••• 

rosso 

TB1-4 


Connessione diretta. 

Sl-2 

lug " D " 


» » 

TBl-2 

TB2-2 

C7 

Elettrolitico 10 ,uF. 

positivo 

TB1-3 

C7 

» 

negativo 

lug-" D " 

R4 

Resistenza 2000 fi. 

TBl-2 

TBl-3 

CRI 

Raddrizzatore al selenio. 

positivo 

TBl-3 

CRI 

» . . » • • 

negativo 

TBl-4 

Xll 

Porta lampada . .. 

XI 1-2 

a massa 

C1 

Condensatore 90 pF. 

J2-2 

XVl-1 

C8 

Condensatore variabile . 

1 sezione 

J2-2 

C2 

Condensatore 90 pF. 

J2-1 

XV1-2 

C8 

Condensatore variabile . . . . 

2 sezione 

J2-1 

C8 

Connessione diretta. 

XVl-1 

XVI-7 



XV1-2 

XVI-6 


» ...••• 

XV1-3 

lug E 


» ,..••• 

XV1-5 

lug F 

C3 

Condensatore 2200 pF. 

XV1-3 

XVI-4 

R2 

Resistenza 10.000 fi. 

XVl-2 

TB2-3 

R3 

» Ó.800 fi . • • • • ' 

XVi:^ 

TB2-2 


Connessione diretta. 

XV1-4 

Xll-1 

C4 

Condensatore 2200 pF. 

TB2-3 

TB2-1 

C5 

^ 2200 pF . 

TB2-2 

TB2-1 


Connessione diretta. 

TB2-3 

Rl-3 


» .,.••• 

Rl-2 

lug "A" 



TB2-3 

Jl-3 

Có 

Elettrolitico 50 ,uF. 

positivo 

TB2-2 

Có 


negativo 

lug " A " 

C8 

Condensatore variabile. 

massa 

J2-3 


Connessione diretta. 

Jl-1 

Ml-1 




MI-2 


Cordone d'alimentazione. 

— 

S2-2 


..... 

— 

TBl-1 
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Il grid-dip « EICO » mod. 710 completamente cablato visto dal lato dove si trovano il comando di sintonia e 
di sensibilità. 


Fissare sulla spalletta del condensatore 
variabile, ma senza stringere, la squadretta 
che fa da supporto superiore del tamburo. 

Centrare il supporto ad '' U " sul telaio 
e poi stringere le viti. 

Infilare sull'albero del condensatore va¬ 
riabile la T' ruota conica e regolare la sua 
posizione in modo che; 

1 - Tra la parte superiore del tamburo e 
la parte inferiore della spalletta del 


condensatore variabile ci sia un gio¬ 
co di mm 1,5; 

2 - Al condensatore variabile con le ar¬ 
mature chiuse deve corrispondere, 
prospiciente alla finestrella, (quando 
verri montato il coperchio) la linea 
verticale tracciata sul tamburo in cor¬ 
rispondenza delTinizio delle scale. A 
questo punto serrare la vite di bloc¬ 
caggio della ruota conica sull'albero 
del condensatore variabile. 



Il grid-dip « EICO » mod. 710 completamente cablato visto dal lato dove si trova la lampada spia. 
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Se il montaggio è stato fatto cor¬ 
rettamente, il tamburo ruoterà con 

scorrevolezza e con un gioco assiale 

massimo di 1 mm. 

Montaggio del pannello di coniando e 
connessioni 

Montare la presa per la cuffia " PHO- 
NES" come indicato nelle fìgg. 4 e 9 
usando cioè le rondelle di bloccaggio, le 
rondelle piatte ed i dadi esagonali forniti 
con la presa. 

Montare il microamperometro con la 
scala prospiciente il foro ricavato sul te¬ 
laio. 

Innestare la lampada spia nel relativo 
zoccolo XI1. 

Innestare la valvola 6AF4A, VI, nello 
zoccolo XVI. 

Svitare le quattro viti che trattengono 
gli interruttori a cursore, SI ed S2 e 
quindi rimontarle interponendo, come si 
vede in fig. 4, tra questi ed il supporto 
ad " U ", il pannello frontale. 

Controllare che la manopola nera del 
comando di . sintonia, precedentemente 
montata sull'asse del condensatore, sia li¬ 
bera di muoversi nella fessura del pan¬ 
nello segnata " Tuning Allineare il pan¬ 
nello in modo che la linea incisa ai cen¬ 
tro della finestra trapezoidale, sìa imme¬ 
diatamente sopra alla linea che segna I ini¬ 
zio delle scale. 

Stringere in modo defìnitivò le viti te¬ 
sté rimosse degli interruttori. . 

Tutti i comandi e gli interruttori devo¬ 
no muoversi agevolmente senza sfrega¬ 
menti e aderenze. 

Rotare la manopola della sintonia, essa 
dovrebbe girare facilmente. 

Diversamente, se essa toccasse il fianco 
della valvola, piegare leggermente il sup¬ 
porto con un paio di pinze a becco lun¬ 
go, se sfregasse contro il condensatore 
elettrolitico, spingere il conde.nsatore in 
modo da ottenere uno spazio di mm 0,8. 

Saldare il filo nero che proviene dal 
foro " S ", al J1. 

Spingere il passacavo in gomma da. 
mm 8 attraverso il foro nel lato corto del¬ 
la scatola. 

Far passare attraverso il passacavo, il 
capo del cordone con spina. 


Collaudo e montaggio definitivo 

Terminati i collegamenti ed il montag¬ 
gio del misuratore, prima di introdurre 
l'apparecchio nella sua scatola, fare i se¬ 
guenti controlli. 

1 - Mettere l'interruttore a cursore di si¬ 

nistra sulla posizione " DÌODO " e l'al¬ 
tro sulla posizione "OFF". Inserire 
poi l'apparecchio su una rete a c.a. 
da n 7 o 220 V, 50 Hz. Mettendo ora 
S2 sulla posizione ON, la scala do¬ 
vrebbe illuminarsi per l'accensione del¬ 
la lampadina II. Se non si illumina, 
esaminare il filamento e il collega¬ 
mento primario del trasformatore; 

2 - Inserire la bobina da 0,4 a 0,7 MHz 

e girare con movimento antiorario il 
comando di sensibilità fino alla posi¬ 
zione di massima. Mettere l'interrut¬ 
tore SI sulla posizione OSCILLATORE. 
Misurare la tensione di TBl. 

Essa dovrebbe essere dì 90 ^ 1 20 
V C.C.; 

3 - Con la bobina inserita come al nu¬ 

mero 2, girare ì! comando di sensibi¬ 
lità con movimento orario fino ad una 
posizione adatta per dare una lettura 
a .centro scala sul misuratore. Se I in¬ 
dice non si muove, ciò indica che lo 
strumento non oscilla. Esaminare i col- 
legamenti, le saldature e la valvola; 

4 - Controllare tutte le bobine inserendole 

ciascuna nel portabobina. 

A bobina inserita, girare il coman¬ 
do di sintonia lungo tutta la gamma 
di frequenza. La lettura del misura¬ 
tore è normale quando essa varia con 
la posizione del comando di sintonia. 

Ad ogni frequenza e con ogni bo¬ 
bina, dovrebbe essere possìbile tro¬ 
vare una posizione di controllo della 
sensibilità che risulti a metà scala. 

Eseguite queste prove introdurre lo 
strumento nella sua custodia facendo 
uscire all'esterno, attraverso 1 apposi¬ 
to foro, il cordone con spina. 

li risvolto del pannello deve adat¬ 
tarsi alla scatola. Assicurare ì! telaio 
alla scatola usando viti autofilettanti 
PK del n° 4. 
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NOTE DI SERVIZIO DEI GRID-DIP MOD. 710 


Valori delle tensioni del grid-dip mod. 710 

Condizioni di misura 

La bobina A è inserita nel portabobina. 
Il commutatore OSCILLATORE-DIODO po¬ 
sto sulla posizione OSCILLATORE. L'inter¬ 
ruttore ACCESO-SPENTO (ON-OFF) su AC¬ 
CESO (ON). Il comando della SENSIBILITÀ' 
è sistemato in modo da ottenere sul misu¬ 
ratore una lettura a circa metà scala. Le 


tensioni negative sono indicate da un se¬ 
gno meno (—), quelle positive non han¬ 
no segno. Tutte le misure di tensione sono 
fatte col telaio a massa. Le misure date 
sono state effettuate con un tester da 
20.000 n/V. La tensione di alimentazio¬ 
ne, alla quale sono state effettuate le mi¬ 
sure, è di 1 17 V c. a., 60 Hz. 


Piastrina 

d'ancoraggio 

TBl 


Morsetto ' 

2 

Morsetto 

3 

125 V c.c. 

108 V c.c. i 


Zoccolo della 
Valvola 

XVI 

Piedino 

1 1 

Piedino 

3 

Piedino | 
4 

Piedino 

5 

Piedino 

7 

Piedino 

2 

Piedino 

6 

55 V c.c. 

0 

6,3 V c.a. 

0 

55 V c.c. 

-22 V c.c. 

-20 V c.c. 


NEGATIVA 


Varori delle resisfenze del grid-dip mod. 

Condizioni di misura 

La spina del mod. 710 è inserita nella 
presa di corrente alternata. Nessuna bo¬ 
bina è inserita nel portabobina. Il commuta- 


710 

tore OSCILLATORE-DIODO sulla posizione 
DIODO. L'interruttore ACCESO - SPENTO 
(ON-OFF) sulla posizione SPENTO (OFF). 



Morsetto 

Piastrina 

d'ancoraggio 

TB1 

2 

> 1 MH 


Zoccolo della 

Valvola 

XVI 

Piedini 

1 e 7 

Piedini 

2 e 6 

Piedini 

3 e 5 

Piedino 

4 

> 1 Miì 

10 kiì 

0 

0 


Nota: TUTTI I VALORI DI TENSIONE E DI RESISTENZA POSSONO VARIARE DEL ± 15% 

910 



Componenti elettronici 

parti staccate radìb-TV^ ferriti, 
termistori, ceramiche, resistor! 
subminiatura, retè, componenti 
per servo-meccanismi, connetto¬ 
ri professionali, commutatori, 
componenti per efettroacustìca 
professionale 

produzione 

MICROFARAD - Mita no 

distribuzione per l'Italia 

dei componenti di produzione 

C S. F. 


(circe) 


Condensatori 

carta, carta metallizzata, die¬ 
lettrico sintetico, ceramici, 
eiettrolilki, mica 


produzione 

MICROFARAD - Milano 
C.I.R.C.E. Pontìnia 



fli I / T 1 II L 



Semi conduttori 

transistori A.F., B.F,, poten¬ 
za, diodi, raddrizzatori 


produzione 
MJ.S.T.R.A.L. Latina 


MICROFARAD • MILANO 
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Questa tabella si basa sul presupposto 
che ogni collegamento sia esatto, che Ìl 
cordone con spina sia inserito ad una linea 
a corrente alternata da 1 1 7 V, 60 Hz e che 
l'interruttore ACCESO-SPENTO (ON-OFF), 


Sg, sia sulla posizione ACCESO (ON). AA 
è il misuratore, h è la lampada spia, R 
il comando di SENSIBILITÀ, S^ è il com 
mutatore OSCILLATORE-DIODO. 


SINTOMI 

POSSIBILI CAUSE 

CONTROLLO/RIMEDIO 

Si su OSCILL., h non si 
accende 

S,, Sa difettosi 

Tj difettoso 

Sostituire 

Sostituire 

Mi non misura con Ri re¬ 
golato a metà rotazione 

Si su DIODO, Il non si 
accende 

S, difettoso 

Cortocircuitare due morset¬ 
ti di Si con un ponte 

Se Mi misura, cambiare Si 

Spostando Si su OSCILL. 
con la bobina inserita ed 
Ri a mezza rotazione, Mj 
non dà alcuna lettura 

Ti difettoso 

Controllare la tensione a 
corrente alternata tra i fili 
secondari di Ti (cavi rossi). 
Se non c'è sostituire Ti. 

Si su DIODO, h si ac¬ 
cende. Spostando S^ su 
OSCILL., Il si spegne. 

CR, difettoso 

Cortocircuito nell'alimenta¬ 
zione + B. 

Probabilmente Cq e C^ 
cortocircuitati 

Sostituire 

Sostituirli 

Con Si su OSCILL., ed o- 
gni bobina (eccetto H) in¬ 
serita, è impossibile otte¬ 
nere su Mi una lettura 
a piena scala, quando Ri 
registra il massimo di sen¬ 
sibilità 

Tensione di + B bassa 
Valvola Vi difettosa 
Tensione della linea di 
alimentazione a corrente 
alternata bassa (sotto i 

100 V) 

Cfi, Ct difettosi. Sostituirli 
Sostituirla 

Controllare la tensione. Se 
la situazione è costante, 
può essere necessario un 
trasformatore d'aggiunta 

Mi non dà alcuna indica¬ 
zione. Altrimenti il funzio¬ 
namento è sempre nor¬ 
male 

Mi difettoso 

L'attacco per la cuffia (di 
solito chiuso) è aperto 

Sostituirlo 

Pulire o sostituirlo 

Lettura di Mi variabile 
Mentre si sintonizza, salta 

Sporcizia tra la molla scor¬ 
revole e l'albero di Cfj 

Pulire con benzina 

Si Sa o R, non scorrono 
o non ruotano liberamente 

Il pannello frontale non è 
allineato esattamente col 
telaio 

Allentare le 4 viti che ten¬ 
gono il pannello frontale 
posto in posizione tale che 
tuttr i comandi siano cen¬ 
trati nelle finestre e non 
vi sia sfregamento. Strin¬ 
gere le viti. 

La manopola di sintonia 
sfrega contro il lato della 
valvola 

Il supporto della valvola 
si è incidentalmente pie¬ 
gato. 

Con pinze a becchi lunghi, 
ripiegare indietro il sup¬ 
porto della valvola, allon¬ 
tanandolo dalla manopola 
di sintonia 
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1III24 TRm 

SI 
STOI 

Radioricevitore supereterodina portatile a tran¬ 
sistor per OM, - ó transistor -f- 1 diodo. - Telaio 
a circuito stampato, altoparlante con magnete 
rinforzato ad alto rendimento acustico. - An¬ 
tenna in ferroxcube incorporata. - Scala di sin¬ 
tonia demoltiplicata. - Presa antenna esterna. - 
Presa auricolare. - Mobile in materia plastica 
antiurto. - Alimentazione con due pile da ó V. - 
Autonomia di circa 100 ore. - Impiegando l'ali¬ 
mentatore l/óOl funziona con corrente luce. - 
Peso 840 g. Prezzo L. 20.800 


(“ HOORAY») 
































































ELENCO DEI COMPONENTI 


Simbolo 

Descrizione 

Quantità 

Cl, 2 

Condensatore ceramico a dischi, 90 pF, ± 5% 

2 

C3, 4, 5 

Condensatore ceramico a dischi, 2.200 pF, ± 5%. 

3 

C6 

Condensatore elettrolitico, 50 fj-p, 150 V . 

1 

C7 

Condensatore elettrolitico, 10 /^F, 150 V . 

1 

C8 

Condensatore variabile. 

1 

CRI 

Raddrizzatore al selenio .. 

1 

11 

Lampadina spia . 

1 

J1 

Presa a jack per la cuffia. 

1 

J2 

Presa della bobina. 

1 

MI 

Strumento da 500 jj-A . 

1 

RI 

Potenziometro miniatura, 2,5 kfì. 

1 

R2 

Resistenza, 10 kft, 1/2 W, ±10%. 

1 

R3 

Resistenza, 6,8 kO, 1/2 W, ± 10%. 

1 

R4 

Resistenza, 2 kn, 1/2 W, ± 5%. 

1 

SI, 2 

Interruttore a cursore . ... . 

2 

TI 

Trasformatore di alimentazione. 

1 

TBl 

Piastrina d'ancoraggio, 4 posti. 

1 

TB2 

Piastrina d'ancoraggio, 2 posti + 1 di massa . 

1 

VI 

Valvola, 6AF4A. 

1 

XII 

Porta lampada spia. 

1 

XVI 

Zoccolo miniatura a 7 piedini . 

1 

A 

Bobina da 400 a 700 kHz . 

1 

B 

» » 700 a 1380 kHz . 

1 

C 

» » 1380 a 2900 kHz . 

1 

D 

2,9 a 7,5 MHz. 

1 

E 

» » 7,5 a 18 MHz. 

1 

F 

» » 18 a 42 MHz. 

1 

G 

» » 42 a 100 MHz. 

1 

H 

» a forcella da 100 a 250 MHz. 

1 


Dado esagonale n° 6 - 32 x 1/4. 

2 


n° 4 - 40 X 1/4. 

9 


» » n° 1 - 64 X 5/32 (per il potenziome¬ 



tro miniatura). 

2 


Dadi Tinnermann n° 4. 

4 
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SI TDTIt LI COSTI 
IDIIIIICI 


ifa rimini a perugia 




troverete un vesto essortimenio 
cf# meteriete elettronico aisponibiie 
aii'oGOorrenMe presso io sedil 



di ANCONA - via marconi, 143 
CiVITANOVA - via g. ieopardi, 12 
PESCARA - via genova, 18 
TERNI - via angeloni, 57/A 
PERUGIA - via angeloni, 34/A 


















Sìmbolo 

Descrizione 

Quantità 


Dado esagonale n° 1/4 - 32 x 3/8 (per il jack nninia- 
tura del fono). 

1 


Viti a testa piatta n° 6 - 32 x 3/8. 

2 


» » » tonda n° 4 - 40 X 1/4. 

13 


Viti PK a testa tonda n° 4 x 1/4. 

3 


Viti n“ 4 - 40 X 5/8 .. 

1 


Viti n° 4 - 40 X 1/8. 

4 


Viti di pressione n° 6 - 32 x 1/8 (per la corona den¬ 
tata e la manopola di sintonia). 

2 


Viti di pressione n° 3 — 56 x 1/8 (per il pignone co¬ 
nico) . 

1 


Rondelle n° 4. 

9 


» 1/4 1. D. 

1 


» piatte 17/64 1. D. (per il jack miniatura per la 

cuffia). 

1 


Morsetti di massa n° 4.. 

3 


» » » n° 6 . 

1 


Passacavo di gomma 5/16 di diametro .... 

1 


Molla .. 

1 


Corona dentata grande. 

1 


Pignone conico e tamburo . 

1 


Manopola di sintonia. 

1 


Cordone di alimentazione . 

1 


Filo di collegamento. 

q. b. 


Nastro isolante. 

q. b. 


Filo nudo. 

q. b. 


Pannello . i 

1 


Telaio. 

1 


Supporto ad U del telaio. . 

1 


Custodia . .. 

1 


Finestra di plastica. 

1 


Schermatura per la lampadina spia. 

1 


Libretto di istruzione (dei collegamenti) .... 

1 


» » » (della scatola di montaggio) . 

1 


Capsula di colla.. 

1 
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UT/T03-A “INFORMER H” 

Televisore di classe mondiale. 

Cinescopio da 23" con protezione " black rose " in 
resina acrilica. 

Due sintonizzatori: uno per i canali VHF e I altro per 
tutta la gamma UHF. 

34 funzioni di valvole. 

Comandi di regolazione frontali. 

Regolazione del tono a tasti. 

Suono HI - FI. 

Mobile di ridotte dimensioni dTngombro, in legno eso¬ 
tico e trattato con resine poliestere. 

Nuovo chassis ribaltabile realizzato con circuiti stam¬ 
pati. 

Alimentazione universale; 110-^ 220. 

Dimensioni: 680 x480 x 330 mm. 


SERIE 
“ROSA NERA” 


L'impiego di circuiti stampati nell'Informer II e la razionale distri¬ 
buzione delle valvole sullo chassis, alimentate in parallelo da un 
solido trasformatore di alimentazione, garantiscono una perfetta dis¬ 
sipazione del calore ed assicurano una elevata sicurezza di esercizio, 
il nuovo chassis incernierato consente una facile ispezione in ogni 
organo del circuito. 


Prezzo: L. 210.000 



Super televisore con cinescopio da 23"'. Bonded-Schield. 

Due sintonizzatori: uno per i canali VHF e l'altro per 
tutta la gamma UHF. 

34 funzioni di valvole. ' 

Comandi di regolazioni frontali. 

Regolazione del tono a tasti. 

2 altoparlanti. 

Mobile di ridotte dimensioni d'ingombro in legno 
pregiato trattato con resine poliestere. 

Alimentazione universale: 110-^- 220 V. 

Dimensioni: 700 x 500 x 350 mm. 

Lo schermo di questo televisore costituisce una novità e un pro¬ 
gresso tecnico, infatti sul frontale del cinescopio non vi è più un 
normale schermo di protezione in cristallo assorbente, ma il tubo 
a raggi catodici ha in questo caso una protezione vitrea incor¬ 
porata: " Bonded - Shield 

Dalla superfìcie luminosa fino all'occhio dello spettatore non vi sono 
zone di vetro e di aria che si alternano, ma vi è un solo strato 
compatto di vetro e poi l'aria; risultano così eliminate le riflessioni 
spurie che hanno come risultato una riduzione nel dettaglio e 
nella nitidezza nell'immagine. 


Prezzo; L. 260.000 


UT/123-A “CLEVER 


SERIE 

“ROSA NERA” 
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La serie dei televisori G.B.C. “ ROSA NERA è caratterizzata da 
soluzioni tecniche modernissime che riguardano i sintonizzatori per 
VHP ed UHF, la struttura del chassis a circuiti stampati e l'impiego 
dei cinescopi a visione totale. 

La G.B.C. nella nuovissima serie dei suoi televisori " ROSA NERA " 
ha tutto automatizzato tranne il volume e la tonalità la cui scelta 
l'affìda all'utente. 

L'ottima riproduzione HI-FI è garantita dagli altoparlanti speciali 
impiegati e riproducenti l'intera gamma dei toni. 

La serie " ROSA NERA " è stata realizzata per dare ai telespetta¬ 
tori apparecchi particolarmente idonei alla ricezione dei due 
programmi, e tali da costituire un notevolissimo progresso rispetto 
ai televisori che in passato furono prescelti dalla clientela più 
esigente. 

Con i televisori G.B.C, serie " ROSA NERA " non si avranno più 
immagini sbiadite e troppo contrastate, ma immagini con risalto 
della profondità. 

Nei due modelli " CLEVER II " e " INFORMER II " il problema 
della regolazione della luminosità del contrasto è stato defini¬ 
tivamente risolto rendendo tale regolazione semiautomatica e 
fisiologica. 

Eliminato il fastidioso sfarfallio dovuto ad eccesso di luminosità, 
le immagini sono nitide, ben contrastate, riposanti e stabili. 

La durata dei televisori G.B.C. " ROSA NERA " la si può classifi¬ 
care, in " Perfection ", questo è il nuovo contrassegno usato in 
Inghilterra per indicare l'attitudine di un televisore od una radio 
a mantenersi integro e senza guasti nel tempo. 

Nei nuovissimi televisori G.B.C. " ROSA NERA " il massimo di 
"Perfection" è stato conseguito impiegando i migliori materiali 
esistenti sul mercato mondiale. 




OSCILLOFONO PER LO STUDIO DELLA 
TELEGRAFIA 

(da « Rivista Espanda de Electrónica ») 


OC 71 



Fig. 1 - Schema elettrico dell'oscillofono a transistor. 

In fìg. 1 è riportato lo schema elettri¬ 
co di un minuscolo oscillofono per lo 
studio dell'alfabeto MORSE. Il suo uso fa¬ 
cilita al dilettante la ricezione delle tra¬ 


smissioni telegrafiche permettendogli con¬ 
temporaneamente di migliorare la velocità 
di trasmissione dei segnali. 

Nello schema, il transistor è un OC 71, 
del tipo PNP, collegato ad un trasforma¬ 
tore d'uscita T. Può essere usato anche un 
altro transistor. 

L'impedenza del trasformatore non ri¬ 
veste eccessiva importanza; il iato a bassa 
impedenza va collegato all'emettitore. 

Utilizzando un transistor tipo NPN è 
necessario invertire le connessioni con la 
batteria collegando il terminale positivo 
al tasto. 

Se l'apparecchio non oscillasse, provare 
ad invertire le connessioni del primario e 
del secondario del trasformatore. La bat¬ 
teria indicata nello schema è da 15 V; 
l'oscillofono può però funzionare benis¬ 
simo anche con una tensione inferiore; 
4, 5 V sono sufficienti. 

La cuffia ha 2000 fi d'impedenza; essa 
può essere sostituita con due auricolari 
piezoelettrici connessi in parallelo con una 
resistenza da 5000 Q- 
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TERMOMETRO A TRANSISTOR 

{da <i Electronique Industrielle ») 



Fig. 1 - Schema elettrico del termometro a transistor. 

Il principio di funzionamento è molto 
semplice: se la temperatura dell'ambiente 
dove è situato il transistor Qi varia, cam¬ 
biano anche le condizioni di funzionamen¬ 
to del transistor; esse verranno rilevate 
da un milliamperometro AA mediante una 
variazione di corrente. 

Come indicato nello schema di fìg. 1 , 
vengono usati due transistor PNP tipo 


OC2Ó. Il primo è collegato all'apparecchio 
per mezzo di un cordone a tre conduttori 
lungo alcuni metri. | due transistor sono 
collegati in un circuito a ponte, i cui 
rami sono: 

a) Rami 1 e 2: costituiti da Ri e R 3 col¬ 
legate in serie al potenziometro R 2 ; 

b) Rami 3 e 4: costituiti da due tran¬ 
sistor Qi e Q 2 . 

Per la taratura, se to è la temperatura 
più bassa dei luogo dove è stato posto il 
transistor Qi, considereremo questo valo¬ 
re come rastremo di sinistra della scala 
dello strumento; il potenziometro R 2 si 
regolerà fino a fare coincidere l'indice del¬ 
lo strumento con lo zero. (Equilibrazione 
del ponte). 

Quindi si scalderà lentamente l'ambien¬ 
te dove è situato Qi, e, per confronto con 
un termometro normale, si segneranno sul 
quadrante le temperature corrispondenti a 

ti . . . t2 . . - t3 . . . t4- 

E' consigliabile procedere per tappe. Sì 
scalderà, cioè, prima l'ambiente fino a 
portarlo, per esempio, alla temperatura 
ti, si aspetterà qualche minuto e quindi 
si segnerà sul quadrante del milliampero¬ 
metro la temperatura raggiunta. Poi si 
passerà alla temperatura t^, e cosi succes¬ 
sivamente. 



Sigla 

Descrizione 

Catalogo 

G.B.C. 

Ri = R3 

Resistenza 1 kQ, 1 /2 W . ... 

D/32 

R 4 “ R 5 

Resistenza 10 kQ, 1/2 W. 

D/32 

R 2 

Potenziometro lineare da 250 Q. 


AA 

AAi II (amperometro per c.c.; 25 mA fondo scala . 
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o dei metodi qui 

corrente postale 
o-TV„ Via Petrel- 

di Tecnica Radio-TV„ 

di Tecnica Ra- 


Perchè oltre a 
12 numeri di “Selez 

omaggio : 


Quanto costa 
Radio-TV? - Lab 

più gli omaggi sopra 


la 6 


5 circuiti stampati, 
il cui impiego è a 
5 articoli pubblicati 


Un interessante p 
termoioniche di tip 
del valore di L. 50 


3) 


Inviare 

dio-TV„ 


4) Rivolgersi a una qualsiasi sede della G.B.C. 





































ricevitore della « LOCALE » FUNZIO¬ 
NANTE SENZA BATTERIE DI ALIMENTA¬ 
ZIONE 

(da « Rivista Espanda de Electrónica ») 



Fig. 1 - Schema elettrico del ricevitore 

Si tratta di un ricevitore per la ricezione 
della stazione locale; non abbisogna di al¬ 
cuna alimentazione. 

Con l'ausilio di una buona antenna e 
di un'altrettanto buona terra, si può otte¬ 
nere una nitida ricezione in cuffia con suf¬ 
ficiente intensità. 

Per la rivelazione del segnale si fa uso 
di un diodo OA 70, e per l'amplificazione 
BF di un transistor OC 70, o meglio, di 
un OC 71. All'uscita del diodo OA 70 si 
ottengono due tensioni, una alternata di 
BF ed una continua per la polarizzazione 
del collettore del transistor. La componen¬ 
te alternata, composta da segnali BF, è ap¬ 
plicata alla base del transistor tramite un 
condensatore C da 2 fxF (carta). 

La bobina d'antenna Li è posta in serie 
ai due condensatori variabili da 500 pF 
collegati in parallelo, e si compone dì 110 
spire di filo rame del diametro di 6/10 
mm, (rivestito in seta) avvolte su di un 
supporto di 50 mm di diametro: 

La bobina di sintonia L 2 in parallelo ad 
un condensatore variabile da 500 pF, è 


formata da 90 spire del medesimo filo 
ed ha una presa alla trentacinquesima 
spira a partire dal lato massa. 

Si tratta, in sostanza, di un ricevitore 
del tipo a galena, modernizzato, seguito 
da uno stadio amplificatore BF. 

Come tutti i ricevitori di questo tipo, 
il suo rendimento dipende dalla località 
di ascolto, dalla qualità dell'antenna e 
della terra usata, 


UN SISTEMA ORIGINALE PER PROTEGGE¬ 
RE GLI STRUMENTI DI MISURA. 

(da « Electronique et automatisme ») 

Nelle figure 2 e 3 presentiamo un me¬ 
todo interessante per assicurare la prote¬ 
zione degli apparecchi di misura come 
voltmetri, milliamperometri, galvanometri, 
ecc. 

Questo metodo utilizza un diodo tun¬ 
nel ed un diodo normale montati secondo 
lo schema della fig. 2. Il diodo tunnel è 
in serie ad un microamperometro, ad es. 
da 150 fxA, da proteggere: la corrente di 
picco è di 1 mA; deve essere scelto quin- 



Fig. 1 - Curve caratteristiche dei diodi usati. 
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15^A tunnel 




1S536 


Fig. 2 - Schema per la protezione in corrente continua. 


di un diodo adatto. L'insieme microampe- 
rometro-diodo tunnel, è shuntato da un 
diodo al silìcio della classe da 400-500 
mA, montato nel senso della conduzione. 

Nell'uso normale, il punto di lavoro in 
tensione del diodo tunnel si trova fra 0 
ed A (fig. 1) e, se la corrente varia da 
0 a 150 fxA, si introduce in serie una ca¬ 
duta di tensione che va da 0 a 10 mV e 
che può essere trascurata. 

Con un buon mìcroamperometro, la ca¬ 
duta di tensione totale, strumento più dio¬ 
do tunnel, non sorpassa ì 100 mV, al quale 
valore la corrente derivata nel diodo al 
silicio è trascurabile e non influisce sulla 
misura: al massimo la presenza dei due 
diodi introduce un errore del 5%. 

Se la intensità della corrente aumenta, 
sorpassando, ad esempio, il valore di pic¬ 
co del diodo tunnel, questo si sbilancia 
in qualche nanosecondo, portando il pun¬ 
to di funzionamento nel lato destro della 


DfODI TUNNEL 


-E4-»■ 


H4 


1S536 




1S536 


Fig. 3 - Schema per una protezione totale. 


caratteristica. In tali condizioni, la tensio¬ 
ne ai capì dell'insieme strumento-diodo 
tunnel sorpassa i 600 mV ed il diodo al 
silicio assorbe quasi completamente l'in¬ 
cremento di corrente facendo passare nel¬ 
lo strumento una Intensità di corrente non 
molto maggiore di quella dì fondo scala, 
e cioè di 150 ^A. 

Lo schema della fig. 2 è previsto per 
proteggere gli strumenti a corrente con¬ 
tinua, mentre per la protezione totale di 
strumenti a corrente alternata, è necessa¬ 
rio adottare lo schema della fig. 3, rad¬ 
doppiando sia il dìodo tunnel, che il dio¬ 
do al silicio. 


ALIMENTATORE PER FILAMENTI 

(da € Semiconductor Products ») 


Tr 



Fig. 1 Schema elettrico dell'alimentatore. 


Associando un diodo « Zener » ad un 
transistor di potenza è possibile realizzare 
un Interessante montaggio per l'alimenta¬ 
zione in corrente continua dei filamenti 
delle valvole; con questo sistema l'ondu¬ 
lazione residua è ridotta al minimo. 

Questo alimentatore è insensibile alle 
variazioni della tensione di rete; può, per¬ 
ciò, essere impiegato in quelle zone dove 
la tensione di rete subisce continue flut¬ 
tuazioni. 
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Descrizione 

Catalogo 

G.B.C. 

Ri 

Resistenza, - 0,5 Q, 1 /2 W. 

D/31 

R2 

Resistenza, 120 Q, 2 W. 

D/51/1 

R3 

Resistenza, 100 Q, 2 W .. 

D/51/1 

D 

Diodo OA 210 al silìcio o equivalente .... 

OA/210 

D, 

Dìodo Zener OAZ 15 o equivalente. 

OAZ/15 

Tr 

Transistor di potenza. 

OC/26 


Condensatore elettrolitico 1000 /aF 8 V , 
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in un clima 
di assoluta 
cordialità 
assistenza e 
convenienza 
i radiotecnici, 
i radioamatori, 
e i radioriparatori 
troveranno 


un vasto assortimento 
di materiale elettronico 



Il a pratica operativa concernente la sai- 
datura ad immersione dei circuiti stampati 
si va estendendo fino ad interessare an¬ 
che le minori aziende elettroniche, quelle 
che, non disponendo di tecnici specializ¬ 
zati in materia, devono formarsi una espe¬ 
rienza attraverso acquisizioni costose per 
il tempo e per gli sprechi. 

Riteniamo dunque di far cosa gradita 
ai nostri lettori, affrontando in questo arti¬ 
colo l'importante materia, che spesso mette 
in difficoltà anche i maggiori complessi 
industriali. 

La vernice protettiva 

L'ossidazione dei metalli, esposti alTaria, 
è immediata. Per sottile che sia lo strato di 
ossido (nel caso dei circuiti stampati si 
tratta di ossido rameoso), esso viene a for¬ 
marsi in combinazione con l'ossigeno ed 
altri gas presenti nelTaria e la sua rimozio¬ 
ne richiede un'energica azione deossidan¬ 


te, quale non sempre può essere esercitata 
dai flussi resinosi. 

Per contro, si sa che l'uso di deossidanti 
più attivi, contenenti cloruri in forte per¬ 
centuale, è deleterio sotto ogni punto di 
vista, e soprattutto perchè l'isolamento, fra 
le parti metallizzate del pannello, verreb¬ 
be irrimediabilmente compromesso. 

I materiali impiegati per la costruzione 
dei pannelli vengono rigorosamente sele¬ 
zionati fra quelli che presentano un alto 
potere dielettrico. Trattandosi di materiali 
destinati a fare da supporto a delicatissi¬ 
mi circuiti in cui scorrono correnti ad alta 
ed altissima frequenza, l'isolamento diven¬ 
ta un fattore di primaria importanza. Gli 
alti valori resìstivi in gioco nei circuiti im¬ 
pongono l'uso di materie isolanti il cui 
potere dielettrico si valuta a decine, se non 
a centinaia di AAega ohm. I resìdui di un 
deossidante attivo possono in certi punti 
abbassare l'isolamento fino a qualche mi¬ 
gliaio di Ohm ed anche meno, ciò che. 
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per le correnti in circuito, costituisce addi¬ 
rittura un vero e proprio corto-circuito. 

Come si vede, i deossidantì non devono 
assolutamente contenere cloruri, né altre 
sostanze attive, capaci dì determinare per¬ 
dite di isolamento dei coibenti e di pro¬ 
vocare l'ossidazione delle parti metalliche 
dei componenti elettronici. 

Ma non solo gli acidi veri e propri de¬ 
vono essere banditi nel trattamento dei 
circuiti stampati; le stesse resine devono 
essere rigorosamente selezionate e libe¬ 
rate dei loro componenti alògeni. 

Ora, affinché la saldatura dei circuiti 
stampati, possa aver luogo nel breve tem¬ 
po dell'immersione, e tutte le partì metal¬ 
liche vengano egualmente « bagnate » dal¬ 
la lega saldante, i pannelli non devono re¬ 
stare esposti all'aria dopo il processo di 
metallizzazione. 

I pannelli devono essere subito protetti 
dalle ossidazioni, ricoprendo con una ver¬ 
nice adatta la parte metallizzata. 

Dall'applicazione di questa vernice, ha 
inizio il trattamento del circuito stampato. 
E' quindi della massima importanza che 
detta vernice sia composta con ingredienti 
adatti. In altri termini, la vernice protettiva. 


che in sostanza è costituita da resine, deve 
quanto più possibile essere identica, nei 
suoi componenti, al flusso che dovrà esse¬ 
re applicato prima dell'immersione del 
pannello nella vasca dello stagno fuso. 

Solitamente, il fabbricante dei pannelli 
metallizzati, applica egli stesso la vernice 
protettiva di sua fiducia, quando non si 
valga di vernice fatta in casa. Per nostra 
esperienza, sappiamo che nell'uno e nel¬ 
l'altro caso si opera irrazionalmente. 

Infatti, a meno che la vernice protettiva 
non venga completamente rimossa, prima 
dell'applicazione del flusso deossidante, 
essa deve avere le stesse caratteristiche 
del flusso. Se ne traggono due vantaggi: 
non è più necessaria la rimozione della 
vernice protettiva; flusso e vernice, essen¬ 
do della stessa composizione e sciolti con 
gli stessi solventi, formano un più effi¬ 
ciente strato di deossidante. 

A conferma di quanto sopra, basti ricor¬ 
dare che in vari casi, non combinandosi 
fra di loro vernice e flusso, anche le resi¬ 
due tracce della vernice asportata, impe¬ 
divano una completa saldatura dei tratti 
metallizzati. 



Fig, 1 a - Ricevitore radio realizzato su circuito stampato visto dalla parte dove si trovano i componenti. 
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Il flussaggio 


Il flussaggio è un'operazione semplice, 
che può essere effettuata sia con un pen¬ 
nello piatto (pennellessa), sia con l'areo- 
grafo. Meglio assai quest'ultimo sistema, 
che permette la deposizione di strati più 
uniformi, evitando gli eccessi del flusso e, 
nel contempo, consente il rapido flussag¬ 
gio di innumerevoli pannelli, disposti in 
file sopra un unico piano. 

Ma il flussaggio deve farsi una volta 
montati i vari pezzi componenti il circuito 
affinché esso risulti efficace, anche nei con¬ 
fronti dei terminali dei componenti, che si 
affacciano dai fori praticati allo scopo sui 
pannelli. Questa operazione è quindi da 
considerarsi successiva al montaggio dei 
componenti circuitali ed è opportuno, a 
tale proposito, tenere presenti alcune buo¬ 
ne norme. 

Molti costruttori procedono alla stagna- 
tura preventiva, dei terminali dei compo¬ 
nenti, prima di introdurli nei rispettivi fori 
dei pannelli. Ci si serve, per tale scopo, 
di un crogiuolo contenente stagno vergine, 
portato alla temperatura di 400^. A que¬ 
sta temperatura, si ha una stagnatura effì- 



Fig. 2 - Piegatura dei terminali per fissare gli organi 
al pannello. 


cace anche di terminali non perfettamente 
puliti e di fili di rame ancora coperti di 
smalto. Solo se i componenti presentano 
terminali sporchi ed ossidati per lungo ma¬ 
gazzinaggio, sarà necessario, prima di im¬ 
mergerli nel crogiuolo, passarli in un 
deossidante pastoso assolutamente non 
corrosivo. 

Ravvivati così tutti i terminali dei com¬ 
ponenti, si può iniziare il montaggio. Con¬ 
dizione indispensabile, per poter mano¬ 
vrare agevolmente ì pannelli montati, sia 
durante il flussaggio, che durante l'im¬ 
mersione in vasca, è quella di fissare quan¬ 
to più è possibile i singoli componenti. Ciò 
si ottiene piegando due volte i terminali, 



Fig. 1 b - Lo stesso ricevitore visto dalla parte dove si trova il "circuito stampato" vero e proprio. 
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TEMPERATURA GRADI C 


prima e dopo il punto di passaggio nel 
foro del pannello. 

La figura 2 indica la sezione di tali pie¬ 
gature, Altri terminali, che appena sporga¬ 
no sotto al pannello, vengono direttamen¬ 
te piegati con una piccola pinza a punte 
piatte. 

Una volta terminato il montaggio dei 
pezzi, ed essersi accertati della loro sta¬ 
bilità, si dispongono i pannelli su di un 
piano leggermente inclinato e sì effettua 
il flussaggio. Abbiamo accennato che que¬ 
sta operazione può essere fatta con un 
pennello. Ciò vale per i pìccoli quantitati¬ 
vi dì pannelli e non certo per grandi pro¬ 
duzioni. Comunque, usando il pennello, 
si verserà Ìl flusso in una tazza, sull'orlo 
della quale sì spremerà l'eccesso del flusso. 
Si spalmerà quindi il flusso, prima in sen¬ 
so verticale, poi in senso orizzontale, in 
modo che ogni parte ed ogni foro ne siano 
imbevuti, evitando tuttavia l'eccesso del 
liquido. 

Usando Tareografo si cercherà di dirige¬ 
re la pistola da più lati, per far si che 
anche con questo sistema, non restino pun¬ 
ti scoperti. 

I pannelli flussati devono essere lasciati 
essiccare in aria, in ambiente privo di pol¬ 
vere, per almeno 30 minuti. Dopo queste 
preliminari operazioni, si passa alla sal¬ 
datura. 



Fìg. 3 - Diagramma di equilìbrio delle leghe stagno¬ 
piombo in funzione della percentuale dì stagno e della 
temperatura. 


Lega dì stagno e temperatura ottima per la 
saldatura ad immersione. 

La lega adatta alla saldatura per immer¬ 
sione di circuiti stampati è la più vicina al 
punto eutettico, vale a dire con una per¬ 
centuale di stagno del 62%, In pratica si 
adotta la lega 60%, che può essere con¬ 
siderata eutettica, data la trascurabile dif¬ 
ferenza sulla percentuale di stagno. 

Lo stagno e ìl piombo sono compieta- 
mente miscibili, in tutte le proporzioni, 
allo stato liquido, però alio stato solido la 
loro mìscibilìtà è limitata, come appare nel 
diagramma di fìg. 3, dalla zona Pb-A-B e 
Sn-B-D, mentre nelle composizioni interme¬ 
die il solido è costituito da una miscela 
delle due soluzioni solide. 

La curva Pb-E-Sn rappresenta l'inizio 
della solidificazione, mentre la curva Pb- 
A-E-B-Sn ne rappresenta gli estremi. Al 
punto E cioè, la curva del lìquido coincide 
con quella del solido, ossia il metallo soli¬ 
difica rapidamente, senza passare attraver¬ 
so lo stato pastoso, come invece avviene 
per tutte le altre composizioni. Le leghe di 
questo tipo si dicono eutettiche ed hanno 
la caratteristica di una più bassa tempera¬ 
tura di solidificazione; vengono quindi 
preferite quando occorra una rapida soli¬ 
dificazione. 

Ora, nella saldatura per immersione dei 
circuiti stampati, si ha interesse sia a ren¬ 
dere più breve possibile il punto dì soli¬ 
dificazione, sia a lavorare alla temperatura 
più bassa. 

La temperatura di lavoro, per i motivi 
che diremo più avanti, deve essere di circa 
80° superiore alla temperatura di fusione 
della lega, quindi usando la lega eutettica, 
tale temperatura può essere mantenuta a 
260-265°. Occorre perciò una perdita dì 
calore di circa 80 °C, perchè abbia inìzio 
la solidificazione della lega. 

D'altra parte, è necessario che essa av¬ 
venga entro determinati periodi di tempo, 
affinché durante la saldatura la lega man¬ 
tenga la necessaria scorrevolezza. 

Si è detto che la saldatura dei circuiti 
stampati deve essere effettuata alla tem¬ 
peratura di 260-265 °C. E' questo un parti¬ 
colare di grandissima importanza, proprio 
in considerazione della latitudine termica 
necessaria per far « bere » dalle parti me- 
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talliche sotto saldatura, la necessaria quan¬ 
tità di stagno: non di più e non di meno, 
inoltre, il limite di temperatura è contenuto 
anche per non deteriorare il pannello e 
certi organi elettronici, come i transistor, i 
diodi, ecc. che, se raggiunti attraverso i 
loro terminali, da temperature superiori ai 
55 °C, sono irrimediabilmente posti fuori 
uso. E' questa la ragione per cui detti or¬ 
gani sono provvisti di terminali costituiti 
da fili di rame della lunghezza di 50-60 
millimetri. Si consiglia anzi di non tagliare 
troppo corti i loro fili di collegamento, per 
esser sicuri che non vengano danneggiati 
dalTeccessivo calore. 

Per mantenere costante la temperatura 
dello stagno liquido, la vasca viene riscal¬ 
data con un sistema elettrico controllato 
da un adatto termostato. E' dalla qualità 
del termostato che dipende la stabilità ter¬ 
mica del bagno. 

La vasca per rimmersione dei pannelli. 

La vasca è la parte del crogiuolo in cui 
viene tenuta la lega di stagno liquida nella 
quale si immergono i pannelli. Fin qui si 
è sempre parlato di immersione e così è 
ormai comunemente definito questo siste¬ 
ma di saldatura multipla istantanea. AAa il 
termine « immersione » è alquanto impro¬ 
prio, poiché non si tratta di immergere i 
pannelli, ma di far loro lambire, con la su¬ 
perficie metallizzata, il pelo della lega di 
stagno. 

Le dimensioni della vasca devono essere 
di poco superiori a quelle del pannello, o 
dei pannelli che si devono saldare. Più 
grande è la vasca, maggiore è la quantità 
di stagno da mantenere alla temperatura 
prescritta e maggiore è l'ossidazione super¬ 
ficiale della lega, ciò che porta al deperi¬ 
mento della medesima, per la formazione 
di scorie. La perdita dello stagno non 
preoccupa, in questo particolare lavoro, 
poiché è largamente compensata dalla ra¬ 
pidità con la quale vengono eseguite innu¬ 
merevoli saldature in una sola operazione. 
Tuttavia, lo sperpero non è mai consiglia¬ 
bile. 

La forma della vasca deve essere tale 
da non rendere malagevole la manovra 
delFimmersione; il pannello inoltre non 
deve venire immerso « per piatto », facen- 






Serie compieta di bobine apparrenenti al selettore dì 
canali VHF Philips tipo PK 95275, realizzata su cir¬ 
cuito stampato. Su ogni '"strip" si trovano le bobine 
delTampiìficatore RF (cascode) e quelle dell'oscilla¬ 
tore locale. 


do cioè combaciare in una sola volta, tutta 
la superfìcie metallizzata, come illustrere¬ 
mo più avanti. La vasca deve dunque esse¬ 
re di altezza limitata e il pelo della lega 
liquida deve affiorare quanto più possibile 
verso gli orli superiori. 

Prima di ogni imrnersione, la lega deve 
essere « scremata ». Con una striscia di 
mica, larga quasi quanto la vasca, sì scre¬ 
ma la lega, passando sul pelo del liquido 
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Fig. 4 - Attrezzo per afferrare i pannelli e per poterli 
immergere nello stagno lìquido. 


ed ammucchiando le scorie prodotte dal¬ 
l'ossidazione, sempre da un lato della 
vasca. 

Non è necessario togliere ogni volta 
queste scorie che, ammucchiate da un lato, 
non intralciano il lavoro. Basterà toglierle 
quando avranno formato un certo volume, 
ed allora, mediante un cucchiaio, sì mette¬ 
ranno in un qualsiasi recipiente metallico, 
dato che le scorie possono essere rigene¬ 
rate, naturalmente se questo lavoro è giu¬ 
stificato dalla quantità. 

Il riempimento della vasca sì fa, all'ini¬ 
zio, con pani del peso di 1 kg ciascuno e, 
per una vasca di pìccole dimensioni, si 
può calcolare che ì pani occorrenti varino 
da 5 a 7. Per mantenere invece lo stagno 
allo stesso livello, compensando le per¬ 
dite dovute alla continua asportazione di 
stagno da parte dei pannelli saldati e, in 
minor parte, alla formazione di scorie, sì 
useranno verghette di circa 200 g cia¬ 
scuna. 

Immersione manuale dei |>annelli 

Diciamo subito che la saldatura dei cir¬ 
cuiti stampati per immersione manuale, ri¬ 
chiede l'acquisizione dì una certa pratica, 
oltre all'osservanza di alcune norme ele¬ 
mentari. Tuttavia, sappiamo che, anche 
grandi complessi industriali, preferiscono 
tuttora questo sistema, per le ragioni che 
esporremo in seguito. 

L'immersione manuale richiede, per ogni 
tipo di pannello, uno speciale attrezzo, del 
resto di facilissima costruzione. Si tratta 
di un semplice dispositivo, adatto ad affer¬ 
rare ai due lati estremi il pannello, e ad 


obbligarlo ad una incurvatura verso il bas¬ 
so. Come mostra la fìg. 4 si tratta di una 
specie di attrezzo che somiglia ad un 
tampone asciugacarte. 

L'incurvatura del pannello e necessaria 
per due motivi: il primo, importantissimo, 
quello dì permettere l'immersione gradua¬ 
le del pannello, senza che si formino bolle 
d'aria, fra la sua superfìcie inferiore e il 
piano dello stagno; il secondo, perche il 
pannello, sotto l'azione del calore, tende 
a curvarsi nel senso opposto, quindi, aven¬ 
dolo preventivamente piegato, a saldatura 
avvenuta riprenderà la sua forma piana. 

Ed eccoci al punto più critico della sal¬ 
datura: il tempo di immersione. Si è visto 
che il pannello viene immerso facendogli 
compiere una piccola rotazione sul livello 
dello stagno liquido. Tenuto conto di que¬ 
sto movimento, ogni punto immerso deve 
restare a contatto con lo stagno per circa 
due secondi. 

Supponiamo di dover immergere un 
pannello della lunghezza dì 150 mm e che, 
per la curvatura conferitagli, la superfìcie 
istantanea di contatto sia di 50 mm. Il 
tempo per far ruotare tutto il pannello e 
di circa sei secondi (fìg. 5). Diciamo circa, 
perché in ogni caso la criticità del tempo 
d'immersione non è tale da doversi crono¬ 
metrare a rigore di decimi di secondo. Ba¬ 
sta cioè il semplice computo mentale. Del 
resto, in definitiva è sempre la pratica che 
fa assumere il giusto tempo necessario, 
mentre le nostre indicazioni servono, con 
una certa base di sicurezza, per chi inco¬ 
mincia per la prima volta questo delicato 
lavoro. 
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Fig. 5 - Tempo d'immersione in rapporto alla lun¬ 
ghezza del pannello. 
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Le màcchòne per rimmersione automatica. 

Ve ne sono di diversi tipi, tutte più o 
meno ingombranti e tutte più o meno co¬ 
stose, non solo per il prezzo di acquisto, 
ma per i rilevanti quantitativi di stagno 
necessari per il loro funzionamento. 

Un primo tipo, detto ad onda (fìg. 7), 
mantiene costantemente sollevata, sul li¬ 
vello dello stagno, una cuspide di lega 
liquida sulla quale viene fatto scorrere il 
pannello a tempo predeterminato. La lega 
liquida viene pompata dal serbatoio, che 
per evidenti ragioni ha una notevole capa¬ 
cità, e portata oltre il livello della vasca, 
fino a lambire la parte metallizzata del 
pannello. Il pannello scorre su speciali 
coulisses, in senso orizzontale, con un mo¬ 
to uniforme a tempo prestabilito e rego¬ 
labile entro certi limiti. Il livello della lega 
di stagno-piombo viene mantenuto auto¬ 
maticamente costante, per Timmersione 
graduale e controllata di una verga di lega. 

I due vantaggi presentati da questa 
macchina consistono nella possibilità di 
stabilire il tempo esatto di immersione e 
di operare, con la lega liquida, punto per 
punto, sulla superfìcie del pannello. Inol¬ 
tre, la cuspide di stagno sollevata dalla 
pompa, nonché il movimento dello stagno 
liquido, impediscono che, per finterposi- 
zione di bolle d'aria, non tutta la superfì¬ 
cie del pannello venga bagnata. 

Gli svantaggi, non indifferenti, sono co-, 
stituiti, primo; dalla quantità di lega oc¬ 
corrente (circa 240 kg); secondo: dall'in¬ 
quinamento rapido della lega, a causa del¬ 
la rapida ossidazione, dovuta al continuo 
movimento, che porta costantemente in su- 



Fig. 6 - Rappresentazione schematica di una saldatrice 
« a cascata ». 


LINEA DI SCORRIMENTO PANNELLO 

_ 

LIVELLO DELLO STAGNO 


Fig, 7 - Rappresentazione schematica di una saldatrice 
di circuiti stampati « ad onda ». 


perfide, quindi a contatto con l'aria, tutto 
lo stagno contenuto nella macchina. 

Un altro tipo di macchina per la salda¬ 
tura dei circuiti stampati, è quello cosid¬ 
detto a cascata (fìg. 6). Praticamente, que¬ 
sto tipo differisce solo per il sistema di 
movimento dello stagno. La macchina ha 
due vasche a differente livello, una in bas¬ 
so 1 altra piu in alto. Dalla vasca bassa, 
lo stagno liquido è portato continuamente 
in quella alta che, avendo un lato aperto 
verso la vasca inferiore, vi lascia ricadere 
lo stagno. L'angolo di cascata viene sfrut¬ 
tato come un orrda lambente, sulla quale 
viene fatto scorrere il pannello, per un 
tratto obliquo. 

Di macchine a cascata ve ne sono vari 
tipi, per lo più frutto di particolari rea¬ 
lizzazioni di industrie radiotecniche ed elet¬ 
troniche. Come quelle ad onda, sono ca- 
j-atterizzate dall'impiego di notevoli quan¬ 
titativi di stagno, anche se in assai minor 
misura di quelle ad onda, mentre è sem¬ 
pre forte il deperimento della lega a cau¬ 
sa deH'ossidazione. 

Un terzo tipo consta di una vasca di 
normali dimensioni, entro la quale la lega 
è mantenuta in vibrazione da speciali vi¬ 
bratori ad ultrasuoni. Conosciamo inoltre 
una variante di quesfultima, nella quale, 
mentre la lega è immobile e richiede solo 
la scrematura degli ossidi ad ogni immer¬ 
sione, il pannello viene invece introdotto 
da un sistema meccanico tenuto in vibra¬ 
zione da un vibratore elettromagnetico. In 
questi due tipi, il consumo di stagno è re¬ 
lativamente basso e, se ben costruiti, pos¬ 
sono dare ottimi risultati. 
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COMUNICATO STRAORDINARIO 

UNA GRANDE EVOLUZIONE NEL CAMPO DEI TESTER ANALIZZATORI!!! 


La I.C.E. sempre all'avanguardia nella costruzione degli Analizzatori più completi e più perfetti, e da molti concorrenti sempre puerilmente imitata, è 
ora orgogliosa di presentare ai tecnici di tutto il mondo il nuovissimo SUPERTESTER BREVEHATO mod. 680 C dalle innumerevoli prestazioni e 

CON SPECIALI DISPOSITIVI E SPECIALI PROTEZIONI STATICHE CONTRO I SOVRACCARICHI allo strumento ed al raddrizzatore! 

Oltre a ciò e malgrado i continui aumenti dei costi, la I.C.E. è riuscita, per l'alto livello raggiunto nell'automazione, a RIDURRE ANCORA I PREZZI dei nuovi 


Tester Analizzatori pur aumentandone ancora notevolmente le caratteristiche tecniche, 
IL SUPERTESTER I.C.E. MOD. 680 C con sensibilità di 2t).000 Ohms per Volt è: 
il TESTER PER I RADIOTECNICI EO ELETTROTECNICI PIU' ESIGENTI! 

IL TESTER MENO INGOMBRANTE fmm. 126 x 85 x 28) CON LA PIU’ AMPIA SCALA! 
(stessa ampiezza dei precedenti modelli 680 6 e 630 B pur avendone quasi 
dimezzato ringombro!) 

IL TESTER OALLE INNUMEREVOLI PRESTAZIONI (nove cainoi di misura e 42 portate!) 
IL TESTER PIU’ ROBUSTO, PIU’ SEMPLICE, PIU’ PRECISO! " 

IL TESTER SENZA COMMUTATORI e quindi eliminazione di guasti meccanici, di 
contatti imperfetti, e minor facilità di errori nel passare da una portata all'altra. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Speciale circuito elettrico Brevettato di nostra esclusiva concezione che 

unitamente ad un limitatore statico permette allo strumento indicatore ed 
al raddrizzatore a lui accoppiato, di poter sopportare sovraccarichi acciden¬ 
tali od erronei anche cento volte superiori alla portata scelta! 

Pannello superiore interamente in CHISTAL antiurto che con la sua perfetta traspa¬ 
renza consente dì sfruttare al massimo l'ampiezza del quadrante di lettura ed 

elimina completamente le orhbre sul quadrante; ehmmazione totale quindi anche 
del vetro sempre soggetto a facilissime rotture o scheggiature e della relativa 
fragile cornice in bachelite opaca. 

Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche. 

Scatola base in un nuovo materiale plastico ififrangibile 

Letture Ohmetriche da 1 Ohm fino a 10 Megaohms direttamente con la sola alimen 
fazione della batteria interna da 3 Voits e fino a 100 Megaohms con alimentazione 
dalla rete luce. 

Le indicazioni al fianco delle relative boccole sono eseguite in rosso per tutte le 

misure m corrente alternata ed in bianco su fondo nero per tutte !e misure in 

corrente continua. Ciò rende ancora più veloce e più semplice l’individuazione della 
portata che sì desidera impiegare e ne riduce notevolmente gli errori di manovra 
Letture dirette di frequenza, di capacità, di potenza d'uscita e di reattanza 



S CAMRI DV MISURA E 42 PORTATE !EE 


VOLTS C. C.: 
VCLTS C. A.: 
mA. C.C.: 
Ohms: 

RIVELATORE DI 

REATTANZA: 

CAPACITA': 

FREQUENZA: 
V. USCITA: 
ECIBELS: 


7 portate: con sensibilità di 20 000 Ohms per Volt- 100 mV - 2 V. - 10 ■ 50 ■ 200 - 500 e 1000 V. C.C. 

6 portate: con sensibilità di 4.000 Ohms per Volt: 2 ■ 10 ■ 50 ■ 250 - 1000 e 2500 Voits C.A, 

6 portate: 50 jiA. - 500 iiA. - 5 mA - 50 mA. - 500 mA e 5 A C C. 

5 portate; 4 portate; £3x1 • £3x10 • £3-100 - £3 x 1000 con alimentazione a mezzo pila interna da 3 Voits 

1 portata Ohms per 10.000 a mezzo alimentazione rete luce (per letture fino a 100 Megaohms) 

1 portala: da 0 a 10 Megaohms 

4 portate: (2 da 0 a 50.000 e da 0 a 500,000 pF. a mezzo alimentazione rete luce 

2 da 0 a 15 e da 0 a 15Q Microfarad con alimentazione a mezzo pila interna) 

3 portate: 0 ■> 50; 0 r 500 e 0 5 000 Hz. 

6 portate: 2 - IO - 50 - 250 - 1000 e 2500 V. 

4 portate: da - 10 dB a r 62 dB, 


Inoltre vi è la possibilità di estendere le portale suaccennate anche per misure di 25.000 Voits C.C. per mezzo di puntale per alta tensione mod. 18 I.C.E. 
oel costo di L. 2.980 e per misure Amperometriche in corrente alternata con portate di 250 mA.; I Amp.; 5 Amp.; 25 Amp.; 50 Amp., 100 Amp. con l'ausilio 
del rostro trasformatore di corrente mod. 616 del costo dì L. 3 980. 


I! nuovo SUPERTESTER I.C.E. MOD. 680 C Vi sarà compagno nel lavoro per tutta la Vostra vita. Ogni strumento I.C.E. è garantito. 


PREZZO SPECIALE propagandistico per radiotecnici, elettrotecnici e rivenditori L. 10.500 !!! franco nostro stabilimento completo di 

puntali, pila e manuale d istruzione. Per pagamenti ail'ordìiie od alla consegna OMAGGIO DEL RELATIVO ASTUCCIO antiurto ed antimacchia in resinpelle spe¬ 
ciale resistente a qualsiasi strappo o lacerazione. 


Per i tecnici con minori esigenze la I. C. E. può fornire anche un altro tipo dì Analizzatore e precisamente il mod. 60 con sensibilità dì 
00 Ohms per Volt identico nel formato e nelle doti meccaniche al mod, 680 C ma con minori prestazioni e minori portate (25) al prezzo 
di sole L. 6.900 - franco stabilimento - astuccio compreso. Listini dettagliati a richiesta. 


I.C.E. 


INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE - MILANO - VIA RUTILIA, 19/18 - TELEF. 531.554/5/6 




















Immersione a mano o immersione auto¬ 
matica? 

I! motivo, che induce un'industria ad 
acquistare o a costruirsi una macchina au¬ 
tomatica per la saldatura ad immersione, 
è sempre determinato da fattori produt¬ 
tivi. Maggiore è la quantità dei circuiti 
stampati prodotti giornalmente, più sen¬ 
tita è la necessità di creare un metodo che, 
eliminando gli imponderabili psicofìsici 
dell'operatore umano, permetta di conse¬ 
guire risultati costanti. 

Purtroppo, anche le macchine hanno i 
loro periodi critici, quando non si fanno 
addirittura recalcitranti. Le saldatrici ad im¬ 
mersione di cui abbiamo parlato, sono tut- 
t'altro che prive di inconvenienti, il più 


frequente ed il più grave dei quali è do¬ 
vuto aN'invecchiamento delia lega, causa¬ 
to dall'ossidazione. 

Qualunque sia il ritmo produttivo di una 
azienda radiotecnica, per quelle aziende 
che si accingono a fare uso di circuiti stam¬ 
pati, consigliamo di incominciare con l'im¬ 
mersione manuale. Questo metodo consen¬ 
te di ottenere ottimi risultati con una spesa 
iniziale irrisoria e serve a formare un'espe¬ 
rienza non altrimenti raggiungibile. Inoltre, 
facciamo osservare che nessuna delle mac¬ 
chine elencate serve ad accorciare i tempi 
di produzione, ma solo a conseguire una 
produzione più uniforme. Infatti, ogni mac¬ 
china richiede egualmente un operatore 
per introdurre e togliere i pannelli, men¬ 
tre restano fermi i tempi di immersione. 




Flussaggio di pannelli a circuiti stampati, effettualo con areografo. 
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OSCILLOSCOR 


NELLA MISURA DELLE T 
E CORRENTI CONTINUE 


Dopo il « tester » universale, che in¬ 
dubbiamente è lo strumento di più largo 
uso, l'oscilloscopio occupa il secondo posto 
neN'equipaggiamento dei laboratori radio¬ 
tecnici, benché le rispettive prestazioni 
differiscano notevolmente da strumento a 
strumento. 

In effetti, se l'oscilloscopio consente dì 
effettuare misure in corrente alternata as¬ 
sai meglio di quanto non 1o permetta un 
semplice voltmetro (misure di picco, per 
esempio), per contro esso non si presta 
ad essere utilizzato per le misure in cor¬ 
rente contìnua (noi alludiamo qui al clas¬ 
sico oscilloscopio, previsto unicamente per 
misure in corrente alternata). 

Questo stato di cose cambia se l'oscil¬ 
loscopio viene usato unitamente ad uno 
speciale vibratore, noto sotto il nome di 
« chopper », Esso rende possibile l'uso del¬ 
l'oscilloscopio nella misura di correnti con¬ 
tinue, consentendo letture di alta preci¬ 
sione. 

Ma che cosa è esattamente uno « chop¬ 
per »? E' un semplice dispositivo, molto 
simile ai vibratori usati normalmente per 
l'alimentazione di auto-radio, comportante 


una lamina mobile che viene fatta oscil¬ 
lare fra due contatti fìssi. 

Lo schema di principio di un tale adat¬ 
tatore è rappresentato dalla fig. 1, dove sì 
nota un avvolgimento di eccitazione, colle¬ 
gato ad una sorgente di corrente alter¬ 
nata (6 V, 50 Hz). 

Durante le alternanze positive, la lami¬ 
na chiude, il contatto superiore; nelle alter¬ 
nanze negative, invece, viene chiuso il 
contatto inferiore. In tali condizioni, il se- 



Conlalti 1-e 

/ \ 

JITL 

\ / 

Contfltfi 7-0 

b) 


Fig. 1 - a) Schema dì princìpio dì uno chopper; 

b) Forma d'onda ottenuta all'uscita. 
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Fig. 2 - Quando un segnale di corrente alternata è 
applicato allo « chopper il segnale che se ne ot¬ 
tiene assomiglia a quello fornito da un circuito rad- 
drizzatore di due semionde. 


gnale a corrente continua (nel nostro caso 

10 V) viene interrotto con una cadenza 
di 100 volte al secondo e, per conse¬ 
guenza, trasformato in un segnale di for¬ 
ma rettangolare (fìg. 1 b) suscettibile di 
essere amplificato dai circuiti delToscillo- 
scopio. Si noti che l'ampiezza picco-picco 
di questo segnale è eguale al valore della 
corrente continua, vale a dire 10 V. 

Destinato ad interrompere una tensione 
continua lo « chopper » può essere altresì 
usato come raddrizzatore. Per meglio com¬ 
prendere questa funzione, riportiamoci al¬ 
la fìg. 2. In essa, un segnale in corrente 
alternata è applicato ai due contatti fìssi 
(si noti che la corrente che circola nella 
bobina d'eccitazione è della stessa fre¬ 
quenza di quella applicata ai contatti fìssi). 

Supponiamo che durante la prima alter¬ 
nanza positiva, la lamina mobile chiuda 

11 contatto superiore: la tensione sulla la¬ 
mina sarà in tal caso di polarità positiva. 
Durante la seconda alternanza (negativa), 
la lamina chiude il contatto inferiore; ma 
il segnale su di essa sarà ancora di pola¬ 
rità positiva, poiché esso avrà subito uno 
sfasamento di 180°, dato che il seconda¬ 
rio del trasformatore usato nello schema 
è del tipo a presa intermedia, il segnale 
ottenuto all'uscita del dispositivo avrà 
dunque un andamento eguale a quello 
dell'onda rappresentata dalla fìg. 2 b e 
che, in ogni punto, rassomiglia all'onda 
pulsante ottenuta da un raddrizzatore. La 
semplice inversione dei capi del secon¬ 
dario, od anche quella dei capi della bo¬ 


bina d'eccitazione, permetterà d'ottenere a 
volontà, sia un segnale d'uscita di com¬ 
ponente positiva, che un segnale di com¬ 
ponente negativa. 

Non sono soltanto queste le possibilità 
offerte da questo dispositivo il quale, con 
opportune variazioni schematiche (fìg. 5), 
può rendere vari altri servizi. Grazie ad 
esso, non solo è possibile effettuare mi¬ 
sure di corrente continua, ma anche mi¬ 
sure comparative fra due tensioni, come è 
nel caso in cui si debbano equilibrare i 
due lati di un push-pull di uscita a bassa 
frequenza. 

Per eseguire misure di corrente continua, 
i collegamenti da effettuare sono quelli 
di fìg. 3. La frequenza dell'oscillografo sa¬ 
rà regolata fra 25 e 50 Hz e la sincroniz¬ 
zazione sarà effettuata sulla frequenza di 
rete, in modo da ottenere un'Immagine sta¬ 
bile. (n base allo schema, l'entrata verticale 
dell'oscilloscopio è alternativamente com¬ 
mutata dal punto da misurare alla massa. 
L'onda ottenuta è di forma rettangolare, 
mentre l'ampiezza è eguale alla differenza 
di potenziale esistente fra i due punti sotto 
misura. 

Se l'oscilloscopio è munito di calibratore, 
sarà facile misurare l'ampiezza picco-picco 
del segnale che appare sullo schermo del 
tubo a raggi catodici e conoscere così, 
con molta precisione, il valore del segnale 
in corrente continua da esaminare. 

L'assenza del calibratore non impedisce 
l'esecuzione di questa misura; basterà in 
tal caso disporre di una sorgente di cor- 


Tenstone continua 
da misurar* 


Oscitloscoplo 



Fig. 3 - Collegamenti necessari prer effettuare misure 
di corrente continua con Loscìlloscopio. 
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In un clima di 
cordialità, assistenza 
e convenienza la 


vi attende con la 
sua vasta gamma di 
materiale radio, TV 
ed elettronico, in 

VIA CAMILLO PORZIO, 10a 

(Piazza Poderico) 
Tel. 22.16.51-2-3 
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Impiego 1 



Fig. 4 - Lo « chopper » può essere usato per ottenere 
l'equilibrio statico di un push-pull di bassa frequenza. 

rente continua di valore noto e proce¬ 
dere per successivi confronti. 

Si noterà la presenza di una resistenza 
di 20 kQ (R2), in serie con i nnorsetti di 
uscita, la cui funzione è quella di proteg¬ 
gere i contatti dello « chopper » da even¬ 
tuali sovraccarichi. La sua influenza è pra- 
ticannente nulla per quanto concerne la 
forma d'onda ottenuta. 

Un'altra applicazione non meno inte¬ 
ressante è illustrata dalla fìg. 4, dove il 
dispositivo viene impiegato per controllare 
requilibrio statico di uno stadio di uscita 
in push-pull. In questo esempio, i contatti 
fìssi sono collegati, tramite le resistenze 
fìsse da 20 kQ, ai due catodi dei push-pull. 
Quando lo « chopper » è eccitato il segna¬ 
le applicato all'entrata verticale dell'oscil¬ 
loscopio corrisponde alla differenza delle 
tensioni esistenti sui due catodi. Maggiore 


Ri 


Impiego 2 
Si 



Fig. 5 - Variando qualche collegamento, si possono 
ottenere dallo « chopper » numerose prestazioni. 

è lo squilibrio e maggiore è l'ampiezza del 
segnale rettangolare che appare sullo 
schermo. Per contro, quando i due catodi 
sono entrambi allo stesso potenziale, la 
figura assume sullo schermo la forma di 
una retta. 

Si può anche ottenere ^equilibrio dina¬ 
mico; basterà in tal caso applicare alla bo¬ 
bina di eccitazione dello « chopper » lo 
stesso segnale inviato all'entrata dell'am- 
plificatore. Come precedentemente, i due 
contatti fìssi dello « chopper » vengono 
collegati rispettivamente alle due placche 
dello stadio finale in push-pull. Appariran¬ 
no ora due segnali, di fase identica, ma 
la cui ampiezza può essere diversa. La 
regolazione consiste nel far si che i due 
segnali siano portati alla stessa ampiezza, 
tanto da poterli sovrapporre e farli per¬ 
fettamente combaciare. 


I duecento più pericolosi passaggi a livello della nostra rete ferroviaria saranno 
sorvegliati con la televisione. Dalle stazioni di comando si potrà così controllare che 
al momento della chiusura delle sbarre nessun veicolo sia rimasto preso nell'interbi¬ 
nario. 

La decisione è stata presa dalle Ferrovie dello Stato. 

II controllo televisivo, naturalmente a circuito chiuso, riguarda duecento passag¬ 
gi a livello scelti tra Ì più pericolosi perchè soggetti a pesante traffico. Ogni passag¬ 
gio sarà sempre sottoposto all'obbiettivo di una telecamera, e l'immagine giungerà su 
uno schermo situato nella sala di comando della stazione relativa. Qui il funzionario 
di servizio controllerà che tra le sbarre abbassate dei passaggi non sia rimasto pri¬ 
gioniero alcun veicolo. Solo allora darà il via. 
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mPIDO CONTtOLlI) 







DI ALCUNI PARAMETRI 







DI UN TRANSISTDR 


Estratto dalia 5^ edizione del manuale 
dei transistor, edito dalla General Electric, 
il circuito di fìg. 1 indica come misurare 
le correnti Ico/ leo/ Icea# l^ceo/ con una preci¬ 
sione di ± 10%, su qualsiasi tipo di tran¬ 
sistor NPN o PNP, dai « mesa » fino ai 
transistor di potenza. 

La verifica ha luogo senza commutazio¬ 
ni e senza rischio di sovraccaricare il gal- 
vanometro. Il circuito permette inoltre la 


misura di hpE (fattore di guadagno in cor¬ 
rente) con una corrente di base dì 20 e di 
100 \iA, 

Lo schema impiega un galvanometro da 
100 ^xA. 

La corrente del collettore dei transìstor 
sotto prova è limitata a 12 mA circa, gra¬ 
zie alla resistenza da 330 Q. La massima 
dissipazione del transistor in prova è del¬ 
l'ordine di 20 mW. 


S3 
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Premendo il pulsante S4, la corrente di 
base diminuisce del 20 %. Hfe può quindi 
essere valutato in funzione della variazione 
della corrente di collettore. 

Il circuito in cui è inserito Ìl galvanome- 
tro permette dì avere una scala di lettura 
lineare fino a 20 \xA, quindi una scala 


compressa da 20 \xA ad 1 mA ed una scala 
lineare da 1 a 10 mA. 

Scegliendo Rm RI = 12.000 Q, la 
scala sarà compressa soltanto da 1 a 20 
\iA. Il potenziometro può essere tarato a 
mezzo di un semplice strumento di misura. 
Un commutatore PNP - NPN consente il 
controllo di qualsiasi tipo di transistor. 



Oltre 800 pagine riccamente illustrate 
Una guida indispensabile per tutti 


ACQUISTATELOIII 

per fare.ciò basta versare L 2.000+400 per spese postali seguendo uno dei metodi qui elencati: 

1. Compilare un modulo di versamento sul conto corrente postale 3/23395 inte¬ 
stato a G. B. Castelfranchi - Via Petrella, 6 - Milano. 

2. Inviare vaglia postale intestato a G. B. Castelfranchi - Via Petrella, 6 - Milano. 

3. Inviare assegno circolare intestato a G. B. Castelfranchi - Via Petrella, 6 - Milano. 
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SERVIZIO RADIO^TV 
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Prima di passare ad esaminare la pras¬ 
si che occorre seguire per individuare le 
anomalie caratteristiche dei vari circuiti che 
costituiscono un televisore, riteniamo di 
fare cosa gradita ai nostri lettori intratte¬ 
nendoli su alcuni metodi da seguire per 
effettuare la riparazione e la messa a pun¬ 
to dei televisori stessi, illustrando, fra l'al¬ 
tro, anche uno strumento adatto ad ese¬ 
guire controlli di emergenza che potrà es¬ 
sere di grande utilità e per la cui costru¬ 
zione occorre un tempo veramente tra¬ 
scurabile. 

Dobbiamo anche premettere che un la¬ 
boratorio discretamente attrezzato per le 
teleriparazioni dovrebbe disporre almeno 
dei seguenti strumenti: 

• Uno Sweep adatto a coprire la gam¬ 
ma di frequenza compresa fra 2 e 
220 MHz, e quella UHF; 

• Un Marker con campo dì frequenze fra 
5 e 220 MHz, modulazione esterna da 
10 Hz a 5 MHz; 


• Un Generatore di barre, almeno per i 
canali italiani; 

• Un Oscllfoscopìo con larghezza di ban¬ 
da delTamplificatore verticale da 0 a 
2 MHz; 

• Un Voltmetro elettronico, oltre i soliti 
strumenti usati comunemente per le 
radioriparazioni. 

Attualmente, riteniamo prematuro in¬ 
trattenerci sull'uso dei suddetti strumenti; 
ciò verrà fatto dettagliatamente in seguito. 

Riportiamo in tig. 1 lo schema dei col- 
legamenti da effettuare fra il generatore 
di segnali TV, l'oscilloscopio e il televi¬ 
sore nel caso si desideri ricavare la curva 
di risposta dell'amplificatore RF e FI. 

Controllo dì un televisore con un numero 
ridotto di strumenti 

In figura 2 è riportato lo schema dei 
collegamenti necessari qualora si desideri 
ricavare graficamente una curva di rispo- 









GENERATORE V.H.E VOBBULATORE OSCILLOSCOPIO 



Fìg. 1 - Schema dei collegamenti da effettuare per il rilevamento della curva dì risposta delKamplifìcatore 
dì radio frequenza (RF) e della frequenza intermedia, (FI) di un televisore. Il banco degli strumenti è com¬ 
pleto in quanto comprende un generatore RF (marker), un vobbulatore e un oscilloscopio sul cui schermo 
è visìbile la cur'^a di risposta dell'amplificatore sotto controllo, (curva dinamica). 


Sta simile a quella che si ottiene seguendo 
lo schema di figura 1 ma con il solo oso di 
un marker e di un voltmetro elettronico. 

E' da tenere presente che nel caso in 
cui il marker sia usato con modulazione di 
ampiezza, il voltmetro dovrà essere predi¬ 
sposto per la lettura in corrente alternata, 
mentre sarà commutato in corrente con¬ 
tinua qualora il marker venga adoperato 
con la portante non modulata. 

Il marker sarà disposto su di una fre¬ 
quenza prossima alla gamma della fre¬ 
quenza intermedia. Regolato l'attenuatore 
fino ad ottenere un sufficiente livello di 
segnale e collegato il voltmetro al circui¬ 
to, si effettueranno, con molta cura, va¬ 
riazioni di frequenza molto piccole facen¬ 
do in modo che l'ampiezza del segnale 


di uscita del marker rimanga costante, e 
segnando per ogni valore di frequenza il 
livello della tensione letta sul voltmetro. 

Queste letture saranno tradotte in grafi¬ 
co setondo il noto sistema degli assi car¬ 
tesiani; sulle ascisse saranno indicate le 
frequenze e sulle ordinate le corrispon- 
ti letture voltmetriche. Ciò consentirà dì 
tracciare una curva del tutto simile a quel¬ 
la che si osserva sullo schermo dell'oscil¬ 
loscopio rendendo possibile la correzione 
di eventuali deformazioni. 

Impiego di un televisore come 
modulatore 

In taluni casi, per eseguire il collaudo 
di tutti i canali di un televisore si potrà 
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usare un televisore in perfetta efficienza 
usufruendo del segnale video di quest'ul¬ 
timo per modulare il marker. 

Per fare ciò è sufficiente prelevare il 
segnale dal rivelatore video del televi¬ 
sore efficiente, predisposto per la ricezio¬ 
ne della stazione locale, ed applicarlo di¬ 
rettamente alla presa coassiale del mar¬ 
ker, cortocircuitando la presa di rivelazio¬ 
ne. In questo modo, il marker può consi¬ 
derarsi una emittente televisiva vera e pro¬ 
pria, capace dì fornire il segnale video e 
quello dì sincronismo necessari, per il con¬ 
trollo del televisore. 


Controlli possibili mecHante Tuso del solo 
tester 

Ancor oggi, purtroppo, la maggior par¬ 
te dei teleriparatori procede alla messa a 
punto dei televisori disponendo esclusiva- 
mente degli strumenti che sono destinati 
prevalentemente alle sole radioriparazio- 
ni, valendosi tutto al più del monoscopio 
irradiato regolarmente dai trasmettitori te¬ 
levisivi. 

Non è fuori luogo ricordare in questo 
caso, (e qualora l'origine del guasto non 
sia stata immediatamente individuata in 


VOLTMETRO 

ELETTRONICO 



Fig. 2 - Schema dei collegamenti da effettuare per il rilevamento della curva dì risposta RF e FI dispo¬ 
nendo soltanto di un generatore RF (marker) e di un voltmetro elettronico. La curva dì risposta viene ricavata 
in questo caso per punti^ (curva statica). 
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Generatore Sweep-Marker " EICO ", rnod. 368. 


relazione alle anomalie che si sono mani¬ 
festate), come il primo esame da effettua¬ 
re sia il classico cantrollo a freddo me¬ 
diante Tohmetro, il solo che consenta di 
stabilire se nei vari stadi esistano dei cor¬ 
tocircuiti. 

Accertato quanto sopra si potrà passare 
ad effettuare un accurato controllo delle 
tensioni a mezzo di un voltmetro elettro¬ 
nico o, nel peggiore dei casi, mediante 
un voltmetro del tipo 20.000 fì/V. Tale 
verifica dovrà essere fatta con l'ausilio 
dello schema originale nel quale siano 
indicate le tensioni che si debbono riscon¬ 
trare nei vari punti del circuito, general¬ 
mente indicate dai costruttori. 

Il compito del teleriparatore, In tal ca¬ 
so, potrà essere agevolato da un sempli¬ 
ce strumento, realizzato anni addietro ne¬ 
gli Stati Uniti dove è molto usato per ef¬ 
fettuare controlli rapidi in casa del clièn¬ 
te, o comunque riparazioni di emergenza. 

Strumenta per le riparazioni 
di emergenza 

Lo strumento al quale ci riferiamo non 
ha certamente il compito di sostituire quel¬ 
li più complessi usati comunemente per 
eseguire le teleriparazioni; esso però, gra¬ 
zie alla sua eccezionale maneggevolezza, 
alla assenza di circuiti complicati e di val¬ 
vole, renderà senz'altro un ottimo servi¬ 
zio a coloro che lo costruiranno. 

Lo schema del circuito, con i valori dei 


componenti, è riportato in fig, 3. Può es¬ 
sere costruito in una cassetta nella quale 
saranno fissate una serie di boccole alle 
quali verranno saldate delle resistenze e 
dei condensatori di differenti valori i qua¬ 
li, collegati a conduttori terminanti con 
prese a bocca di coccodrillo, potranno es¬ 
sere usati per sostituire prowisorramente 
altri componenti nel televisore in esame 
(fìg. 4). 

Le resistenze da 22 AAQ, che fanno capo 
al terminale « 2 », dovranno essere mon¬ 
tate ad una certa distanza da tutti gli altri 
componenti dato che esse dovranno es¬ 
sere percorse dalla EAT. 

Il tubo al neon sarà scelto in modo che 
la sua tensione di innesco si aggiri fra i 
50 ed i 70 V. 

Terminato il montaggio, che non presen¬ 
ta difficoltà alcuna si procederà alle ope¬ 
razioni di taratura. Disponendo di una sor¬ 
gente di tensione avente valori intermedi 
compresi tra 50 e 1500 V, si collegherà Ìl 
terminale « N » dello strumento al polo 
negativo ed il terminale « 3 » al polo po¬ 
sitivo. 

Partendo dal valore massimo si mano¬ 
vrerà il potenziometro « P » fino ad ot¬ 
tenere l'innesco del tubo al neon segnan¬ 
do il valore della tensione corrispondente 
su di un quadrante fissato precedente- 


Oscillografo "EICO" mod. 460. 
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mente attorno alla manopola che coman¬ 
da il suddetto potenziometro (fìg. 5). 

Diminuendo la tensione si procederà 
come nel caso precedente, fino ad otte¬ 
nere un nuovo innesco del tubo e si se¬ 
gnerà il nuovo valore delia tensione sui 
quadrante e così via fino a raggiungere 
il punto di tensione minimo. Un procedi¬ 
mento identico si dovrà seguire per otte¬ 
nere la taratura del quadrante relativo la 
EAT, tenendo presente che in questo caso 
il polo positivo dovrà fare capo al termi¬ 
nale « 2 ». 

Misura di tensioni 

Per eseguire la misura delle tensioni fi¬ 
no a 1200 V si fisserà Ìl terminale « N » 
al telaio del televisore mentre i! termi¬ 
nale « 3 » sarà portato a contatto con il 
punto del quale si desidera conoscere la 
tensione. Successivamente si ruoterà il po¬ 
tenziometro « P » fino a far riinnescare il 
tubo al neon dopo di che sul quadrante, 
preventivamente tarato, come detto più so¬ 
pra, si potrà leggere il valore della ten¬ 
sione. 

Misura della EAT 

In questo caso dopo aver collegato Ìl 
terminale « N » al telaio si porterà il ter¬ 
minale « 2 » a contatto con la EAT, aven- 


6 5 4 3 2 1 



Fig. 3 - Schema elettrico dello strumento per le ri¬ 
parazioni di emergenza. 



Voltmetro elettronico "EICO" mod. 214, 


do cura che i conduttori usati-siano del 
tipo ad elevato isolamento ed evitando di 
toccare con le dita, od altre parti del cor¬ 
po, le estremità dei fili « caldi ». Sulla sca¬ 
la graduata relativa alla EAT si farà la let¬ 
tura che, con le resistenze usate, può es¬ 
sere compresa fra 1500 e 50.000 V. 

Da notare che Ìl circuito è stato realiz¬ 
zato in modo tale che durante le operazio¬ 
ni di misura lo stadio controllato risulta 
sottoposto ad un carico trascurabile. 

Uso dello strumento quale generatore 
di segnali BF 

Collegando il terminale « 3 » ad un 
punto del circuito del televisore avente 
una tensione non troppo elevata, sul ter¬ 
minale « 4 » si otterrà un segnale di bassa 
frequenza la cui tonalità sarà dell'ordine 
dei 1000 Hz. A seconda dei valori di ten¬ 
sione usati, e variando la posizione del 
potenziometro, si potranno ottenere delle 
frequenze comprese fra 800 e 12(X) Hz. 

Prove di continuità dei condensatori 

Queste prove si eseguono disponendo 

10 strumento nello stesso modo che è stato 
previsto per le misure delle basse ten¬ 
sioni. Inserendo il condensatore in serie 
fra il terminale « 3 » ed una sorgente dì 
alimentazione a corrente continua di un 
qualsiasi apparecchio radio e televisore, 

11 grado di brillanza del tubo al neon ed 
il ritmo di intermittenza daranno le indi- 
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Fig. 4 - Serie di resistenze e dì condensatori che 
collegati a conduttori terminanti con presa a bocca 
di coccodrillo potranno essere usati per sostituire 
« provvisoriamente » gli equivalenti componenti nel 
televisore in esame. 


Fig. 5 - Quadrante de^le tensioni da fissare intorno 
alla manopola del potenziometro. 


cazìoni richieste. Per acquistare una certa 
pratica dello strumento nelle misure di 
questo genere, è prudente eseguire in pre¬ 
cedenza alcune prove adoperando dei con¬ 
densatori di capacità diversa: alcuni in 
buono stato, altri difettosi. 

Con lo stesso metodo potranno essere 
fatte delle prove di continuità su altri com¬ 
ponenti purché essi presentino una resi¬ 
stenza piuttosto elevata. La lampada «L», 
che sarà scelta di volta in volta, per le 
tensioni adatte alle prove da eseguire, ha 
il compito di permettere il suo Inserimen¬ 
to in serie, tramite i terminali « N » e «6», 
per individuare molte cause di corto cir¬ 
cuito quali, ad esempio, quelle che pro¬ 
vocano l'interruzione dei fusibili dei tele¬ 
visori, in quanto il suo grado di luminosità 
indica quali siano le condizioni di sovrac¬ 
carico del circuito. 

Se lo strumento viene usato in unione 
ad un voltmetro elettronico munito di una 
sonda ad elevata resistenza, è possibile 
eseguire controlli tanto sui circuiti a radio 
frequenza ed a frequenza intermedia 
quanto sui circuiti di sincronismo, di de¬ 
flessione, di bassa frequenza ecc. Infatti, 
collegando la sonda al circuito in prova 
ed al terminale « 4 » dello strumento, il 
relativo segnale potrà essere controllato 
a mezzo della cuffia oppure valendosi del¬ 
l'amplificatore audio del televisore colle¬ 
gando il terminale « 1 » al CAV oppure al 


circuito di griglia della prima valvola di 
bassa frequenza. 

Per evitare eventuali sovraccarichi, la 
sonda può essere collegata al terminale 
« 5 » in modo da usare il potenziometro 
come attenuatore. 

Per localizzare le tensioni a dente di 
sega e di sincronismo orizzontale (non udi¬ 
bili) si immetteranno gli impulsi nel circui¬ 
to di ingresso delTamplificatore a bassa 
frequenza e si col legherà ii terminale «4» 
alTuscita di bassa frequenza. 

Il tubo al neon consentirà di riconoscere 
quando il livello degli impulsi avvenga in 
modo corretto. Anche in tal caso, per ac¬ 
quisire la padronanza nella valutazione dei 
fenomeni, è opportuno eseguire un certo 
numero di prove su di un televisore fun¬ 
zionante regolarmente. 

Stabilizzazione del CAV 

Da questo strumento è possibile otte¬ 
nere anche una certa tensione negativa per 
stabilizzare il CAV durante le operazioni 
di allineamento collegando il terminale 
« 2 » (od anche il terminale « 3 ») ad un 
potenziale negativo dell'apparecchio ed il 
terminale « N » al telaio. Il terminale «5» 
fornirà la tensione stabilizzata richiesta, 
regolabile tramite il potenziometro. 

La domestichezza con questo singolare 
strumento consentirà di poterlo usare per 
il controllo anche di altre apparecchiature 
elettroniche. 
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CONTROLLO DELLA CATENA DI AMPLIFI¬ 
CAZIONE AUDIO 

In genere, questa catena è formata da 
tre stadi A, B e C (Ci -|- C 2 ) (fig. 36). Con 
la lettera A, si vuole indicare lo stadio di 
ingresso, con B lo stadio pilota, e con C lo 
stadio finale; quest'ultimo impiega due 
transistor Ci e C 2 montati in push-pulL 

Controllo dello stadio finale 

Al posto dell'altoparlante si inserisce 
una resistenza equivalente (fig. 37) e sì 
interrompe il circuito di controreazione (se 
esiste). 

Per prima cosa bisogna assicurarsi che 

la corrente di riposo di collettore sia con¬ 
forme al valore indicato nei dati dì ser¬ 
vizio. 

Per far ciò si collega un milliamperome- 
tro in serie al circuita di alimentazione 
dei collettori dei transìstor Ci e C 2 . 

Ai capi della resistenza Req si collega un 
millìvoltmetro. Il generatore di audiofre¬ 


quenza deve essere applicato ai capì del 
primario del trasformatore Ti attraverso 
una resistenza e un condensatore colle¬ 
gati in serie (fig. 38). 

Il valore della resistenza R differisce 
da ricevitore a ricevitore; dì regola, deve 
essere pressapoco uguale all'impedenza dì 
carico del transistor pilota e il suo valore 
viene indicato nei dati di servìzio del ri¬ 
cevitore. 

Il generatore collegato tra ì punti A e 
B (fìg. 38) fornisce una tensione che noi 
indicheremo con Vi. Sul millivoltmetro col¬ 
legato ai capì di Req si leggerà allora una 
tensione (naturalmente maggiore) che noi 
indicheremo con V 2 , H valore del rappor¬ 
to V 2 /V 1 (amplificazione) viene indicato nel 
dati di servizio. 

Se Vi è la tensione fornita dal genera¬ 
tore, la corrente circolante nello stesso cir¬ 
cuito sarà il, e perciò avremo: 

Vi = R • il + Zi • il 

Indichiamo ora con vr la tensione ai ca¬ 
pì della resistenza R e con v^i la ten- 


La parte di questo artìcolo è comparsa nel N. 5/6 di Selezione di Tecnica Radio TV. 



negativa 

FIg. 36 
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Fig. 37 


Fig. 38 


sione ai capi del prinnario del trasforma¬ 
tore Ti. Avremo: 

VR = R « il e vzi =r Z] - i, 

inoltre sarà: 

VJ = VR + v^i 


Sostituendo vr con v^i sì ottiene: 

Vi = VR + vzi = vzi + v^i — 2 v^i 


da cui 


Vi 

vzi == - 

2 


Siccome la resistenza R in serie al gene¬ 
ratore è uguale alTimpedenza di carico 
del transistor, (R = Zi) avremo: 

R • il = Z . il 

ossia 

Vr — vzi 


Quest'ultima espressione ci dice che la 
tensione tra collettore e massa del transì¬ 
stor dello stadio pilota è uguale alla me¬ 
tà della tensione fornita dal generatore. 

Naturalmente ciò si verifica solo nel caso 
in cui lo stadio controllato funziotiì correi 
temente. 
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Se la tensione ai capi della resistenza 
equivalente (Req) inserita al posto delTal- 
toparlante è nettamente inferiore a V 2 , il 
guasto è senz'altro in questo stadio. 

Un millivoltmetro collegato ai capì di 
Zi (ossia tra il collettore del transistor del¬ 
lo stadio pilota e massa) può allora in¬ 
dicare: 

1) una tensione v^i maggiore della 
metà della tensione fornita dal generatore 

Vi 

(vzi > -) 

2 

2) una tensione v^i inferiore alla me¬ 
tà della tensione fornita dal generatore 

Vi 

(vzi < —) 

2 

Vi 

Se vzi è molto superiore a-signifi- 

2 

ca che il valore dì Zi è aumentato; ciò può 
essere causato da un aumento della resi¬ 
stenza d'ingresso di uno dei transistor Ci 
o Cg o di tutti e due contemporaneamente. 

Il guasto, in questo caso, potrebbe es¬ 
sere imputato ad una interruzione nei cir¬ 
cuiti base-emettitore dei transistor Ci o C 2 
od alla mancata polarizzazione di questi 


transistor (punto centrale del secondario 
del trasformatore Ti accidentalmente a 
massa). 

Queste varie cause sono indicate in fi¬ 
gura 39. 

Vi 

Se vzi è molto inferiore a-ciò può 

2 

essere causato da una diminuzione della 
resistenza d'ingresso di uno dei transistor 
Ci o C 2 o dì tutti e due contemporanea¬ 
mente. 

Questo inconveniente può essere cau¬ 
sato sia da un cortocircuito tra base ed 
emettitore dei transistor Ci e C 2 che da 
una interruzione nel secondario del tra¬ 
sformatore di uscita. Questi inconvenienti 
sono indicati chiaramente in fig. 40. 

Controllo dello stadio pilota (B) 

Il millivoltmetro resta sempre collega¬ 
to ai capi della resistenza equivalente al¬ 
l'impedenza della bobina mobile dell'alto¬ 
parlante (R.r,). Il generatore viene collega¬ 
to allo stadio pilota attraverso un circuito 
RC (fig. 41). 

Lo schema equivalente del circuito d'in¬ 
gresso è indicato in fig. 42. La resistenza 
(R') in serie al generatore è uguale alla 
resistenza d'ingresso (R'e) del transistor B. 
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Fig. 41 


(Rp essendo molto maggiore di R'e può es¬ 
sere trascurata). Pertanto si avrà: 


= - 

2 

Il generatore fornisce una tensione V (il 
cui valore è indicato nei dati .di servizio) 
in modo che il mìllivoltmetro collegato ai 
capi dì Req indichi (se lo stadio pilota è 
efficiente) una tensione uguale ancora a 
V 2 . Se quest'ultima però è nettamente in¬ 
feriore al valore indicato per V 2 si possono 
dare 2 casi: 

1) la tensione misurata ai capi di 

(ossia tra i punti D ed E) è maggiore di 
v'i 

-. in questo caso, la resistenza d'in- 

2 



Fig. 42 


gresso (R'e) del transistor B è aumentata. 
Ciò può dipendere sia da un'interruzione 
del circuito base-emettitore del transistor 
che da un corto nel circuito di polarizza¬ 
zione di questo transistor (la tensione con¬ 
tìnua base-emettitore è in questo caso 
nulla). 

2) la tensione misurata ai capi di R'e 

v'i 

è inferiore a -. In questo caso, R'© 

2 

è diminuita, e ciò può essere causato da 
un cortocircuito tra base ed emettitore del 
transistor B o da una interruzione nel cir¬ 
cuito collettore dello stesso transìstor. 

Controllo dello stadio preamplificatore (A) 

H mìllivoltmetro rimane ancora collega¬ 
to ai capi della resistenza equivalente al¬ 
l'impedenza della bobina mobile dell'al¬ 
toparlante (Req). 

Il generatore viene collegato a questo 
stadio attraverso un circuito RC (R" Ìndi¬ 
ca la solita resistenza in serie di valore 
noto, C è dell'ordine dì lOC \if) come in¬ 
dicato in fig. 43. 

Il generatore fornisce una tensione v"i 
(ovviamente inferiore a v'i) in modo che 
il mìllivoltmetro indichi una tensione ugua¬ 
le ancora a V 2 (valore di tensione indican¬ 
te un'amplificazione normale). 
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Fig. 43 


Anche in questo caso la resistenza R" 
deve essere uguale alla resistenza d'in¬ 
gresso di questo stadio, e di conseguenza 
le tensioni ai capi di R'\ e di R" saranno 
uguali e cioè: 

v"i 

vr"© =- 

2 

Se il mìllivoltmetro indicherà una ten¬ 
sione inferiore al valore di V 2 si possono 
dare i soliti due casi: 

1) la tensione all'ingresso dello stadio 
risulta superiore alla metà della tensione 

fornita dal generatore (vr"© > -); 

2 

ciò significa che la resistenza d'ingresso 
dello stadio è aumentata a causa, per 
esempio, dì una interruzione nel circuito 
base del transistor A. 

1) La tensione all'ingresso dello sta¬ 
dio è inferiore alla metà della tensione 

fornita dal generatore (vr"© < -); 

2 

ciò significa che la resistenza d'ingresso 
è diminuita. Questo inconveniente può di¬ 
pendere da un corto circuito tra base e 
emettitore del transistor A o da una in¬ 
terruzione del circuito collettore dello stes¬ 
so transistor. 


CONTROLLO DELLA CATENA DI AMPLIFI¬ 
CAZIONE A RADIOFREQUENZA 

Questa catena di amplificazione è for¬ 
mata in generale da tre stadi (D, E, F 
nello schema a blocchi di fig. 44). D, E 
rappresentano due stadi amplificatori a 
frequenza intermedia, F rappresenta lo 
stadio convertitore di frequenza. L'ultimo 
stadio a frequenza intermedia termina con 
il circuito rivelatore. 

Innanzitutto, sì comincia con l'interrom¬ 
pere il collegamento tra circuito rivelatore 
e la catena di amplificazione audio; anche 
l'oscillatore locale deve essere bloccato. 

Determinazione della resistenza equiva¬ 
lente del circuito rivelatore 

Ai capi del secondario dell'ultimo tra¬ 
sformatore FI (C e D) viene collegato un 
mìllivoltmetro. Il generatore di radiofre- 


^ r Ampi. FI 

^Convertitore 2** Ampi. FI 


Rivelatore 


FIg. 44 
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quenza viene collegato alTingresso dei se¬ 
condo stadio FI attraverso un circuito RC 
come indicato in fig. 45, (R è delTordine 
di alcune migliaia di ohm mentre C è 
uguale a 1500 pF). Siccome i segnali da 
misurare sono molto deboli è preferibile 
collegare il generatore sul collettore del 
transistor dello stadio precedente (ossia 
tra A e B) mentre il circuito di base di que¬ 
st'ultimo dovrà essere interrotto. 

Il generatore fornisce un segnale con fre¬ 
quenza dì 455 kHz e di ampiezza tale che 
la tensione letta sul miilivoltmetro sia ugua¬ 
le supponiamo a V 4 . A questo punto si 
elimina lo stadio rivelatore (diodo ~|- resi¬ 
stenza di carico) e si inserisce in sua vece 
una resistenza variabile (potenziometro). 
Basterà regolare questo potenziometro in 
modo da rileggere sul miilivoltmetro una 


In pratica, il valore di R dovrà essere 
uguale alTimpedenza primaria del trasfor¬ 
matore T 2 . Il valore esatto di R viene indi¬ 
cato nei dcti di servizio oppure può esse¬ 
re ricavato come indicato nella T parte di 
questo articolo; ammesso ciò avremo 
V,. - Vzi. 

Nei dati di servizio verrà indicato il 
valore della tensione del generatore, po¬ 
niamo V 3 , che applicata ai punti A e B 
faccia comparire ai capì della resistenza 
equivalente Rd un valore di tensione ugua¬ 
le a V 4 . 

Se quest'ultima è inferiore a questo va¬ 
lore (V 4 ) si possono dare due casi. 

1 ) Se la tensione misurata tra i punti 
V3 

A e B è maggiore di-, questo aumen- 

2 



Fig. 45 


tensione uguale in valóre a V 4 . La misura 
del valore della resistenza del potenzio¬ 
metro in queste condizioni indicherà il va¬ 
lore della resistenza da collegare ai capi 
del secondario dell'ultimo trasformatore 
FI. Indicheremo questa resistenza median¬ 
te Rd. 

Controllo del guadagno dell'ultimo stadio 
FI (D) 

Il generatore viene collegato, come in 
precedenza, tra i punti A e B attraverso un 
circuito RC (fig. 46). Ad R abbiamo asse¬ 
gnato un valore di molte migliaia di ohm. 


to potrebbe essere causato, per esempio, 
da una interruzione del circuito di base 
dell'ultimo stadio FI o da un eventuale 
cortocircuito a massa nel circuito di pola¬ 
rizzazione. 

2) Se la tensione tra i punti A e B è 
V3 

inferiore a - significa che Zi è dìmi- 

2 

nuita e ciò potrebbe essere causato o da 
un cortocircuito della giunzione base-emet¬ 
titore del transìstor oppure da una inter¬ 
ruzione del circuito del collettore del me¬ 
desimo. 
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L'eventuale funzionamento difettoso del 
circuito rivelatore influisce ben poco sul 
valore della tensióne ai capi del carico del 
circuito di collettore del transistor pre¬ 
cedente. In ogni modo, l'interruzione del 
circuito rivelatore od una erronea polariz¬ 
zazione del diodo possono essere facil¬ 
mente individuate poiché quando alla re¬ 
sistenza equivalente si sostituisce il circui¬ 
to rivelatore vero e proprio, la tensione ai 
capi del secondario dell'ultimo trasforma¬ 
tore FI aumenta notevolmente. 

Controllo del primo stadio FI (E) 

Il basso livello dei segnali da applicare 
a questo stadio rende molto difficile la lo¬ 
ro misura per cui anche disponendo di ap¬ 
parecchi di misura molto sensibili è sem¬ 
pre necessario prendere le opportune pre¬ 
cauzioni. 


Per facilitare la misura sarà pertanto 
necessario aumentare la tensione del ge¬ 
neratore pur mantenendo ad un livello di 
funzionamento normale l'energìa fornita 
aH'ingresso del transistor. 

La soluzione di questo problema è sta¬ 
ta già data nella 1 ^ parte dì questo artico¬ 
lo. H valore della resistenza in serie (da 
irrserire tra generatore e il punto E (fìg. 
47)) deve essere nettamente superiore al 
valore dell'impedenza d'ingresso dello sta¬ 
dio. Il suo valore sarà quindi dell'ordine 
di 50000 ohm. 

Il generatore viene collegato attraverso 
un circuito RC tra i punti E e F, ossia tra 
la massa e il collettore del transistor che 
precede lo stadio da controllare. Il milli- 
voltmetro rimarrà ancora collegato ai capì 
della resistenza R^ come indicato in fig. 46. 

Sia v '3 la tensione che il generatore dì 
radiofrequenza deve fornire perchè la ten- 



Fig. 47 
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Alimentaz. 


Fìg. 48 


sìone letta sul mi Ili voltmetro (tensione ai 
capi di Rd) debba essere (se tutto è rego¬ 
lare) uguale a V 4 . 

Se quesfultima è inferiore al valore sta¬ 
bilito per V 4 è bene ricordare che: 

1) Una interruzione nel circuito di ba¬ 
se FI del primo stadio o un difetto di po¬ 
larizzazione (cortocircuito accidentale ver¬ 
so massa di questo circuito) si traducono in 
un aumento della resistenza d'ingresso del 
transistor considerato e, conseguentemen¬ 
te, in un aumento dell'impedenza prima¬ 
ria. In queste condizioni, la tensione tra i 
punti E ed F diventa molto più elevata e 
può avvicinarsi al valore del segnale for¬ 
nito dal generatore. 

2) Un corto circuito nel circuito base- 
emettitore del primo stadio o una interru¬ 
zione nel circuito del collettore dì questo 
stadio provoca una diminuzione della re¬ 
sistenza di ingresso per cui la tensione tra 
i punti E e F diventa difficilmente misu¬ 
rabile. 

Controllo dello stadio convertitore di 
frequenza 

Il generatore, regolato alla frequenza di 
455 kHz (frequenza intermedia), viene col¬ 
legato ai morsetti d'ingresso dello stadio 
(F) (ossia tra G e H). Il livello di segnale 
fornito a questo stadio deve essere più 
basso di quello usato per il controllo pre¬ 
cedente, per cui la resistenza da mettere 


in serie avrà un valore più elevato (del- 
Tordine di 100000 ohm), come indicato in 
fìg. 48. Sia la tensione che deve fornire 
il generatore, perchè sul millivoltmetro si 
possa leggere una tensione uguale a V 4 . 

Dati i bassi livelli dei segnali in gioco è 
necessario prendere alcune precauzioni e 
sopratutto rispettare i punti di inserzione 
del segnale indicati, in generale, nei dati 
tecnici di servizio di ciascun tipo di rice¬ 
vitore. 

Un'interruzione nel circuito dì base di 
questo stadio o un corto circuito acciden¬ 
tale nel circuito di polarizzazione si tra¬ 
durranno in un aumento della resistenza 
d'ingresso e conseguentemente la tensione 
tra i punti G e H sì avvicinerà al valore 
di v" 3 . 

Controllo generale di sensibilità 

Se l'apparecchio non dispone dì una pre¬ 
sa di antenna si avvolgeranno alcune spi¬ 
re all'estremità della bobina d'antenna, 
e si inietterà in queste, tramite una resi¬ 
stenza elevata, un segnale (vg) con fre¬ 
quenza corrispondente a quella di accordo 
del ricevitore. Se invece l'apparecchio di¬ 
spone di una presa di antenna, il segnale 
potrà essere iniettato nel ricevitore attra¬ 
verso quest'ultima. 

I controlli di sensibilità della catena di 
radiofrequenza devono essere fatti su tut¬ 
te le gamme (all'estremità e al centro di 
ciascuna gamma). 
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niVEUTOIIE 


di oggetti 
metallici 
interrati 


Presentiamo un sennpiicé apparecchio 
destinato a rivelare la presenza nel terreno 
di oggetti metallici; in particolare, bombe, 
proiettili e relativi frammenti. 

Lo schema indicato in fìg. 1 , comporta 
cinque transistor, un piccolo altoparlante 
ed un microamperometro da 100 fiA. 

Il funzionamento del rivelatore è basa¬ 
to sul principio dei battimenti; tutti i suoi 
componenti, esclusa la « bobina esplora¬ 
trice », possono essere contenuti in una 
scatola con dimensioni di 10 x 8 x 7 cm. 

I due oscillatori, VI e V4, generano due 


frequenze molto vicine fra loro; VI è un 
oscillatore « Colpitts » la cui bobina oscil- 
latrice è costituita dal « quadro esplorato¬ 
re » (fìg. 2 ), fissato all'estremità di un'asta. 

La bobina esploratrice è costituita da un 
avvolgimento di 100 spire di filo di rame 
del diametro di 50/100, isolato con coto¬ 
ne. La bobina potrà essere avvolta su di 
un supporto di cartone bachelizzato sul 
quale verranno praticati quattro tagli ra¬ 
diali. 

Le due estremità della bobina vengono 
col legate ad un cavo coassiale, e precisa- 



Ftg. 1 - Schema elettrico dei rivelatore di metalli. 
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mente, il lato interno della bobina, al filo 
interno schermato, il lato esterno, alla cal¬ 
za schermante del cavo (massa). 

La bobina verrà protetta da due fogli 
di bachelite o di cartone bachelizzato, in¬ 
collati sui due lati. 

Il valore dell'induttanza della bobina 
esploratrice deve essere di 2,5 mH; tale 
valore deve essere controllato mediante 
un ponte di misura. 

La lunghezza del cavo coassiale, per il 
collegamento della bobina al circuito elet¬ 
trico, deve essere di circa un metro. Il 
collegamento deve essere effettuato a 
mezzo di un innesto schermato, corrispon¬ 
dente ai punti A e B dello schema. 

Il secondo oscillatore consta del transi¬ 
stor V4 e della bobina L3. La sua frequen¬ 
za, dovendo battere con la frequenza del 
primo, è pure di 1000 kHz. 

L'amplificazione e la miscelazione dei 
due segnali è affidata ai due transistor V2 
e V5, mentre V3 compie la funzione di 
amplificatore di bassa frequenza; il segna¬ 
le prelevato dal suo collettore è diretta- 
mente applicato al trasformatore d'uscita 
di un piccolo altoparlante (diametro 45-60 
mm) per la segnalazione acustica e, attra¬ 
verso un diodo raddrizzatore, ad un mi¬ 
croamperometro da 100 fxA, per la se¬ 
gnalazione visiva. 

Tutto il sistema è alimentato da una se¬ 
rie di batterie che fornisce 12 V. 


Regolazione 

Terminato il montaggio, si collega II ca¬ 
vo della bobina esploratrice mediante l'in¬ 
nesto in A e B e si inseriscono le batterie 
di alimentazione. 

Indi si regola il potenziometro RI, (da 
cui dipende il valore della frequenza fi) 
fìno ad ottenere un suono nell'altopar¬ 
lante. 

Per avvicinare le due frequenze ed ot¬ 
tenere il segnale di battimento, si può agi¬ 
re anche sulla capacità di CIO, che mo¬ 
difica la frequenza f2. 

La frequenza di battimento viene perce¬ 
pita dall'altoparlante e, contemporanea¬ 
mente, segnalata dalla deviazione dell'in¬ 
dice del mìcroamperometro. 

Avvicinando la bobina esploratrice ad 
una massa metallica, la frequenza del¬ 
l'oscillatore (fi) varia, e di conseguenza 
varierà anche la frequenza di battimento; 
tale variazione può essere percepita dal¬ 
l'orecchio umano il quale, com'è noto, può 
apprezzare differenze di frequenza di 3 
Hz su 1000 Hz. 

La natura dei metalli (magnetici o no) 
ha poca influenza sulla sensibilità del di¬ 
spositivo. L'apparecchio, pur non essendo 
di sensibilità molto spinta, può reperire 
un ferro di cavallo interrato in terreno 
asciutto, alla profondità di 50 cm. 



Bobina 
esplorarne e 


Fig. 2 - Dimensioni e disposizione delle spire della * bobina esploratrice ». 
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Tropyfol F: Condensatore polieste¬ 
re con copertura stratificata. Im¬ 
permeabilità assoluta anche ad 
alto vuoto. Capacità costante e 
stabilità al clima. 

Tropyfol M: Condensatore a film 
plastico metallizzato. Autorigene- 

_ rato. Impermeabilità assoluta. 

Stabilità al clima e resistenza 
alla corrosione. Ingombro ridot¬ 
tissimo. 
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alla ca 


Condensatore elettrolitico. Con¬ 
tatti sicuri mediante saldatura in¬ 
terna, anche nei tipi miniatura. 
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COMPONENTI 


i 

I 


Resittenze 

RI — potenziometro da 2000 0 per la 
regolazione della frequenza fi. 

R2 ed RI 2 = 2000 Q, 0,5W 

R3 = 1000 Q, 0,5 W 

R4 = R9 = RIO = 10.000 fì, 0,5 W 

R5 = R7 = R13 = 100 kQ, 0,5 W 

R6 = R15 = 22 ka 0,5 W 

R8 = 15 kfì, 0,5 W 

RII = 1200 Q, 0,5 W 

R14 = 2,2 kfì, 0,5 W 

R16 = 5,6 kQ, 0,5 W 

R17 = 100 kQ, 0,5 W 

Condensatori 

CI = C3 = Cll = 1000 pF 
C2 = C9 = 5000 pF 
C4 = 2500 pF 


C5 = '1500 pF 
C6 = 30 M-F 
C7 = C12 = 50 pF, 6V 
C8 = 470 pF 

CIO = regolabile da 10 a 90 pF 
C13 = 50.000 pF 

LI = bobina da 2,5 mH (quadro d'esplo¬ 
razione) 

L2 = 25 mH 
L3 = 4 mH 

DI = diodo 1N126A o OA 95 

T = trasformatore d'uscita (primario; 
1000 4000 Q, secondario secondo l'im¬ 

pedenza della bobina mobile). 

Vi = V 2 = V3 = V4 = V5 = transistor 
OC 74, OC 72, 2N188A, o equivalenti. 

Per evitare accoppiamenti fra gli oscil¬ 
latori ed effetti di trascinamento ogni sta¬ 
dio dovrà essere sccuratamente schermato. 
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INTEREESSAIMTI 
CONVERTITORI 
A TRANSISTOR 

I^WVEinTrORE CON 40 Vi 

PI POTENZA D'USCTTÌS 

Partendo dalla tensione a corrente 
continua di 12 V., che è la tensione nomina¬ 
le disponibile su di un'autovettura, questo 
convertitore statico, che utilizza due tran¬ 
sistor SFT 238, fornisce sulTuscita una ten¬ 
sione di 370 V., con una potenza utile 
disponibile di 40 W in regime continua¬ 
tivo, e capace di sottostare a richieste mo¬ 
mentanee di 50 W. 

L'apparecchio si basa sullo schema clas¬ 


sico (fig. 2) facente uso di due transistor e 
di quattro diodi, oltre alle cellule di fil¬ 
traggio. 

L'innesco delle oscillazioni è ottenuto 
dalTasimmetria creata fra i transistor Tri 
e Tr2; Tri è leggermente polarizzato dalla 
resistenza R3 di 330 fì. 

Quando uno dei due transistor è bloc¬ 
cato, esso sopporta, fra collettore ed emet¬ 
titore, una tensione eguale a due volte la 
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tensione della batteria e raggiunge 2,3 i 
volte la tensione della batteria all'inizio g 
del bloccaggio. 

Caratteristiche d'impiego 

Si è detto che la potenza utile in modo 
continuativo è di 40 W e la potenza mas¬ 
sima di 50 W, con una tensione di 370 V. 

La tensione pulsante residua dopo il fil¬ 
traggio è deiri% circa, mentre il rendi¬ 
mento del sistema è del 75% su di una 
frequenza di lavoro di 340 Hz. 

Le curve di fig. 1 indicano le variazioni 
del rendimento in funzione della resisten¬ 
za di carico. Il montaggio è previsto per 
funzionare ad una temperatura compresa 
fra - -55 e +60°C. 

Costruzione 

I valori degli elementi impiegati nella 
realizzazione pratica del convertitore sono 
i seguenti: 

Transistor 

Tri = SFT 238 Cosem oppure ASZ 17 
(Philips) 

Tr2 = SFT 238 Cosem oppure ASZ 17 
(Philips) 



Rl 

Resìsrenza 
di carico 


Diodi 

DI, D2, D3, D4 = SFR 155 Cosem 


Resistenze 


Rl 

= 

10 Q 

4 

W 

± 

10% 

R2 

= 

10 Q 

4 

W 

± 

10% 

R3 

= 

330 Q 

2 

w 

± 

10% 

R4 

— 

47 Q 

2 

w 

± 

10% 

R5 

— 

47 Q 

2 

w 

± 

10% 

R6 

= 

470 Q 

2 

w 

± 

10% 

Condensatori 





CI 

= 

0,1 |xF 

1 

.000 

V 

lavoro 

C2 

= 

o 

o 

q 

u_ 

CN 

V 

lavoro 
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Trasformatore 


Circuito magnetico a mantello, costitui¬ 
to da lamierini di ferro-silicio dello spesso¬ 
re di 1/10 di mm. Sezione del nucleo cen¬ 
trale 1,35 cm^. 

Avvolgimenti n. 1 e n. 3 = 37 spire 
di filo smaltato 11/100 avvolte contempo¬ 
raneamente in bifilare. 

Avvolgimenti n. 2 e n. 4 = 15 spire 
di filo smaltato 45/100 avvolte su di un 
unico strato e uniformemente ripartite. 

Avvolgimento n. 5 = 1250 spire di 
filo smaltato 25/100. 

La disposizione dei vari avvolgimenti 
è mostrata dalla fig. 3. 


Avvolqimcnro n2/n4 



Avvolgimento n5 


Fìg. 3 - Posizione degli avvolgimenti nel trasformatore. 
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Forme d'onda. 

In fig. 4 sono riportate le forme d'onda 
relative per una potenza d'uscita di 40 W. 
I due transistor dovranno essere montati 
con alette di raffreddamento le cui dimen¬ 
sioni minime sono: 80x80 x2 mm. 

Nella versione qui presentata, il con¬ 
vertitore si presta ottimamente all'alimen¬ 
tazione di radioricevitori e in particolare 
per autoradio. Per l'alimentazione dei fi¬ 
lamenti si provvede direttamente dalla 
batteria, con collegamento in parallelo o 
in serie-parallelo, a seconda che le val¬ 
vole abbiano filamenti per 12 o per 6,3 V. 

E' altresì possibile, in vista di altre af> 
plicazioni, variare il numero di spire del¬ 
l'avvolgimento secorrdario del trasforma¬ 
tore, in modo da ottenere una diversa ten¬ 
sione. 


(v) 


5 -- 

2,5 - 

0 

2 5 


Bloccaggio 


zi - ► '(■" 



Fìg, 4 - Forme d'onda per 40 W d'uscita. 
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Partendo dalla tensione di 12 V (nor¬ 
male accumulatore d'auto) il convertitore 
che descriviamo, impiega due transistor e 
permette d'ottenere una tensione d'uscita 
di 400 V, con una potenza massima di 
125 W. La tensione alternata resìdua è del- 
l'l%, il rendimento del convertitore stati¬ 
co è del 75%, la frequènza d'oscillazio¬ 
ne è di 3CX) Hz. 


La tensione d'uscita può essere diversa 
da quella indicata; basta variare il numero 
di spire del secondario del trasformatore. 
Se la tensione richiesta è inferiore a 400 
V, non sono necessarie modifiche al cir¬ 
cuito raddrizzatore d'uscita e possono ve¬ 
nire impiegati gli stessi diodi. 

L'innesco delle oscillazioni è assicurato 
da una dissimmetria introdotta nel circui¬ 


«3 


Ri 



220 . 

Rs 

22Q. 


Fig. 1 - Schema elettrico del convertitore da 125 W. 
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to dai due transistor Tn e Tr 2 . Il primo è 
leggermente polarizzato dalla resistenza 
R 3 da 120 Q. Quando uno dei transistor è 
bloccato sopporta, fra collettore ed emet¬ 
titore, una tensione eguale ad almeno due 
volte la tensione della batteria; all'inizio 
del bloccaggio detta tensione raggiunge 
anche due volte e mezzo il valore della 
tensione della batterìa. 

Nel circuito del secondario si noterà un 
raddrizzatore a ponte, composto da otto 
diodi equilibrati da un sistema di resisten¬ 
ze da 1 AAQ. I diodi sono del tipo SFR 154. 

Il valore degli elementi è indicato nel¬ 
lo schema. Tutte le resistenze avranno 
una tolleranza del 10 %, mentre la dissipa¬ 
zione deve essere di 6 W per Ri ed R 2 , e 
di 3 W per R3, R4, R 5 ; mentre per le resi¬ 
stenze da R 7 a Ri 4 è sufficiente una dissipa¬ 
zione di 0,25 W. 

I condensatori Q e Q sono del tipo elet¬ 
trolitico, per tensione di lavoro di 900 V. 

II trasformatore sarà avvolto su di un 
circuito magnetico FA 10 U 25, a circuito 
semplice (non a mantello). La posa degli 
avvolgimenti sarà eseguita come indicato 
dalla fig. 2 , mentre gli avvolgimenti sin¬ 
goli saranno così composti: 

ni ed n3 = 20 spire di filo di rame 



Fig. 2 - Disposizione degli avvolgimenti. 


smaltato da 2,2 mm di diametro. Le due 
bobine ni ed n3 si avvolgono simultanea¬ 
mente in bifilare. 

n2 ed n4 ~ 10 spire di filo di rame 
smaltato da 0,6 mm dì diametro, avvolte 
in un solo strato a spire uniformemente 
ripartite. 

«5 = 2 X 390 spire dì filo di rame 
smaltato da 0,45 mm di diametro. 

Si avvolgerà metà del secondario fra il 
nucleo e lo strato ni ed n 3 , e l'altra metà 
fra ni, n3 ed n2, n4. 


OONire»SfPiai CBM eoo miì 


w poTiiizA t>nt 


Questo convertitore, il cui circuito elet¬ 
trico è indicato in fig. 1 , impiega due tran- 
^sistor dì potenza tipo 2N514B; consente 
di ottenere al secondario una potenza di 
uscita di 600 W; il rendimento è deir85 
per cento. 

La tensione ai capi del secondario di¬ 
pende, naturalmente dal rapporto dì tra¬ 
sformazione e, quindi, dal numero delle 
spire del secondario. 


Il trasfurmdtore 

Il circuito magnetico del trasformatore è 
costituito da un pacco di lamierini al si¬ 
licio; la sezione del nucleo centrale è dì 
30 cm^. Il numero delle spire di ciascun 
avvolgimento è il seguente: 

LI - L4 = 4 spire, filo rame smaltato, 
diametro 16/10 di mm. 
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Fig. 1 - Schema del convertitore s^ltico a transistor da óOO W. 


L2 - L3 — 17 spire, filo rame smaltato, 
diametro 30/10 di mm. 

L5 == secondario da calcolarsi in base 
alla tensione d'uscita desiderata tenendo 
conto che il rapporto « Spìre/Volt » è 0,64. 
Per esempio, per lOOV d'uscita, occor¬ 
reranno 64 spire. 

La sezione del filo deve essere propor¬ 
zionata alla corrente. 

I transistor 

I due transistor di potenza 2N514B del¬ 
la Texas Instruments, saranno montati su 
alette di raffreddamento delle dimensioni 
di 35 X 35 cm., dello spessore di 4 mm. 

La temperatura dei transistor non deve 
superare 55'^C. 


Altri dati tecnid 

La frequenza di lavoro è di 1000 Hz. I 
valori degli altri componenti sono: 


Resistenze: RI = 

1000 Q, 

0,25 W 

R2 = 

1.5 

Q. 

20 

W 

R3 = 

2 

Q. 

20 

W 


Condensatori; CI = 500 fxF, 50 V 

C2 - C3 = 20 fiF, 20 V 

I quattro diodi D2 - D3 - D4 - D5 de¬ 
vono essere scelti in base alla tensione di 
uscita prestabilita ed altrettanto dicasi per 
il condensatore elettrolitico C4. 


Dal giardino zoologico di Elijdorf, a Rotterdam, si levano ad intervalli regolari 
delle strida di uccelli impauriti. In effetti nessuna tragedia ha luogo nel mondo degli 
alati, anche se frotte di passeri fuggono spaventati in tutte le direzioni. 

Si tratta di un magnetofono installato dalla direzione per la protezione dei giar¬ 
dini, che emette strida di uccelli in preda a panico, strida che determinano la fuga pre¬ 
cipitosa dei passeri devastatori. Pare che il metodo per combattere l'invasione dei 
passeri abbia dato risultati tali, da invogliare gli agricoltori a ricorrere allo stesso si¬ 
stema per proteggere i campì dalle bande di uccelli che distruggono sementi e raccolti. 
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Z/155-3 

■nm 


Z|155-4^ 

Z/155-5 



Come complemento della serie pream- 
plifìcatore Z/155 e amplificatore Z/155-1, 
entrambi ad inserzione octal, descritti nel 
n. 6/1961 di questa rivista, sono stati 
studiati e realizzati altri gruppi quali quelli 
di raddrizzamento e di livellamento auto¬ 
nomi, nonché un gruppo di spianamento 
con filtro elettronico, tutti del tipo ad in- 
serzione-octal, quindi facilmente sostituibili, 
e di dimensioni veramente miniaturizzate. 

Per il raddrizzamento sono stati adottati 
diodi ai silicio per ottenere ridotte dimen¬ 
sioni, minimo riscaldamento e conseguente 
alto rendimento: ne sono stati realizzati 
due tipi, uno per l'alimentazione di appa¬ 
recchi e di amplificatori a tubi, e l'altro 
per apparecchi ed amplificatori a transi¬ 
stor. 

A quest'ultimo poi, è accoppiabile Ìl 
gruppo a filtro elettronico che permette di 
alimentare, con i migliori risultati, ampli¬ 
ficatori ad alta fedeltà fino a C W di uscita. 

Essendo stati adoperati dei semicondut¬ 
tori di buona qualità, i gruppi che si de¬ 
scrivono possono essere usati sia per ap- 
plicazioni normali quanto per applicazioni 
professionali. 

Date le dimensioni veramente ridotte 
di ciascun gruppo — diametro esterno 28 
mm ed altezza 76 mm — le maggiori dif¬ 
ficoltà si sono incontrate nel progetto e 
nella realizzazione del filtro di spiana¬ 
mento: in quanto non potendo per ragioni 
di ingombro, adoperare impedenze con 
nucleo magnetico, si è ^dottato un filtro 
con ingresso capacitivo seguito da una cel¬ 
lula a resistenza e capacità. 

Sono stati poi adottati condensatori di 
dimensioni minime, compatibilmente con 
la qualità, la sicurezza e la durata, dato 
il piccolo spazio nel quale sono costretti, 
esternamente isolati. Sempre per contenere 


Gruppi con 
raddrizzatori 
e nitro 
ad inserzione 



le dimensioni del filtro, è stato adottato 
ìl raddrizzamento ad onda intera, con quat¬ 
tro diodi. 

Nelle f.gg. 1 e 2 sono mostrati rispetti¬ 
vamente gli schemi del gruppo di alimen¬ 
tazione a bassa tensione — 15V cc e 

0,4 A max — per apparecchi ed amplifi¬ 
catori a transistor ed il gruppo di alimen¬ 
tazione per circuiti a tubi elettronici — 
220 V, 0,2 A max — con riferimento ai 
piedini dello zoccolo octal dì inserzione: 
si deve tener presente che il valore me¬ 
dio della corrente non deve superare il 
50% dei valori indicati. 

La figura 3 mostra l'aspetto esterno dei 
gruppi. 

Lo schema dì ciascun alimentatore è 
classico, ma derivazioni sono previste al¬ 
l'ingresso ed all'usc'ta del filtro per poter¬ 
ne migliorare la qualità secondo quanto 
verrà più oltre esposto. 

Il raddrizzamento è effettuato come si è 
detto, ad onda intera per mezzo di quattro 
dìodi al silicio, ed in particolare è stato adot¬ 
tato per il gruppo a 15 V il diodo 1.S537 
con 200 V di tensione di picco inversa 
ed una corrente raddrizzata dì 500^750 
mA alla temperatura di 50°, e per il grup¬ 
po a 200 V il diodo IN 1764 con 500 V 
di tensione di picco inversa e medesimo 
valore di corrente del precedente. E' ov¬ 
vio che potranno essere adoperati anche 
diodi equivalenti. 

Per il livellamento sono state previste 
due resistenze Morgan’te da 1 W per cia¬ 
scun gruppo e, per il gruppo da 15 V, un 
condensatore con isolamento esterno di 7,5 
mm di 0 e 18 mm di lunghezza, ed un 
condensatore dello stesso tipo, di 17 mm 
di 0 e 30 mm di lunghezza; per il grup¬ 
po da 200 V, un condensatore doppio di 
25 mm dì 0 e 45 mm di lunghezza. Que- 
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ste misure vengono riportate perchè devo¬ 
no considerarsi misure limite, riferentisi a 
particolari tipi di condensatori. 

L'alimentazione con corrente alternata a 
50 Hz può essere fatta a 12/14 V adope¬ 
rando l'intero secondario del trasformato- 
re GBC H/185 per il gruppo a 15V cc, 
mentre l'altro gruppo dovrà essere alimen¬ 
tato a 160 V, o direttamente, od a mezzo 
della presa a 160 V del trasformatore 
GBC H/185 o H/186. 

MATERIALE OCCORRENTE PER I 
RADDRIZZATORI 

per il gruppo 15 V; 

n. 4 diodi IN 537, 15 537; 

» 1 cond. elettrolit. 64 ,uF, 25 V; 

» 1 cond. elettrolit. 500 /^F, 24 V; 

» 1 resisten. Morganite D/42 da 12 ohm,- 

» 1 resisten. Morganite D/42 da 1 kohm,- 

» 1 gruppo con supporto octal ed invo¬ 

lucro a vite; 

per il gruppo 200 V: 

n. 4 diodi IN 1764; 

» 1 cond. elettrolitico B/479 o B/518-1; 

» 1 resist. Morganite D/42, da 82 ohm; 

» 1 resist. AAorganite D/42, da 200 kohm; 

» 1 gruppo con supporto octal ed invo¬ 

lucro a vite. 



Fig. 3 


Per ciascuno: stagno e tubetto sterlin- 
gato 0 1 mm, quanto basta; impregna¬ 
zione in paraffina o con vernice apposita. 
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t^tLTRI DI LIVELIAMENTÓ 

Consideriamo ora il livellamento la cui 
efficacia si esprime con la percentuale del¬ 
la tensione alternata residua — detta in 
inglese « Ripple Voltage » o « Hum » — 
nei confronti della tensione continua, e 
che è più o meno grande, in funzione in¬ 
versa del carico applicato sull'alimentatore. 

In un filtro a resistenza e capacità con in¬ 
gresso capacitivo, la percentuale di c.a. 
è facilmente calcolabile, partendo dal 
fatto che all'uscita del raddrizzatore ad 
onda intera propriamente detto, la per¬ 
centuale presente prima del filtro è del 
48%, ma noi l'abbiamo non soltanto pre¬ 
vista col calcolo ma ricavata sperimental¬ 
mente nelle più svariate condizioni di ca¬ 
rico ed anche variando i dati del filtro, 
per cui siamo in grado di mostrare un dia¬ 
gramma che potrà essere utilissimo al let¬ 
tore anche in casi molto diversi da quelli 
qui considerati. 


li diagramma — fìg. 4 — che è in scà¬ 
ia logaritmica sia per le ascisse che per 
le ordinate, si riferisce alla percentuale dì 
c.a. nei confronti della tensione continua 
di uscita, in funzione del prodotto R C dei 
componenti del filtro, e per quattro di¬ 
verse condizioni di carico rispetto al va¬ 
lore — considerato 1 — della corrente 
massima ricavabile da ciascun gruppo. 

Per entrambi i gruppi, il prodotto R C 
dei componenti del filtro, è di circa 6.500, 
considerando anche il compenso delle tol¬ 
leranze proprie dei componenti stessi, e 
l'ordinata relativa è tracciata con linea trat¬ 
teggiata incontrante in punti diversi le 
quattro rette di carico: di queste, quella 
relativa al valore massimo di corrente è 
semplicemente indicativa in quanto, come 
è stato detto, il valore medio normale de¬ 
ve considerarsi il 50% del massimo, il qua¬ 
le quindi è da ritenersi solo un valore 
istantaneo. 
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Ne risulta che, con ì filtri in questione, 
il valore della percentuale di « hum » va¬ 
ria dairi,8 al 6,5%; può essere ridotto, ad 
es. del 75%, connettendo ai piedini 2 e 
6 una capacità di valore quadruplo di 
quella montata nel gruppo, e precisamen¬ 
te di 2.000 |xF, 25 V per il gruppo a 15 V, 
e di 90 + 90 [,iF, 250 V - B/518-4 per il 
gruppo a 200 V. 

A vuoto, con il filtro contenuto nei 
gruppi, l'« hum » non supera lo 0,5%. 

E' chiaro pertanto che con Tuso del dia¬ 
gramma e qualora risulti necessario, il li¬ 
vellamento potrà essere migliorato secon¬ 
do le esigenze, essendo facilmente deter¬ 
minabile il valore della capacità occorren¬ 
te per ottenere la percentuale desiderata. 

In ogni modo il filtro contenuto in cia¬ 
scun gruppo è sufficiente per le normali 
esigenze, dato che il valore della corrente 
richiesta da un comune apparecchio o am¬ 
plificatore, è soltanto una frazione di quel¬ 
la che il gruppo può erogare. 

Entrando nel campo dell'alta fedeltà, le 
esigenze sono diverse, e poiché sono ora 
di moda gli amplificatori ad alta fedeltà a 
transistor ad un canale o stereofonici, ci 
siamo preoccupati di dare la possibilità di 
migliorare notevolmente, con un gruppo 
a parte, il grado di livellamento ottenibile 
dal gruppo a tensione più bassa - 15 V. 

Poiché un gruppo aggiunto, munito di 
un filtro di tipo classico -— a resistenza 
capacità — od anche ad impedenza capa¬ 
cità, avrebbe assunto dimensioni conside¬ 
revoli e comunque molto diverse da quel¬ 


le degli amplificatori Z/155 e dei gruppi 
descritti, e sarebbe stato inoltre notevol¬ 
mente costoso, ci siamo decisi a proget¬ 
tare un filtro elettronico a transistor che, 
nonostante il numero dei componenti, è 
stato possibile contenere nello zoccolo e 
nell'involucro adoperati per gli altri.grup¬ 
pi e per gli amplificatori Z/155, raggiun¬ 
gendo un costo minore di quello di un 
filtro classico, ma risultati di gran lunga 
superiori. 

Lo schema e l'aspetto interno del filtro so¬ 
no mostrati nelle fìgg. 5 e 6, il componente 
essenziale essendo un transistor di poten¬ 
za posto in serie al circuito, ed un filtro 
a resistenza capacità agente sul circuito di 
base. 

E' noto che un forte spianamento di una 
corrente ondulata attraversante un transi¬ 
stor in serie, é agevolmente ottenibile 
per il fatto che in un transistor, come in 
un pentodo, il valore della corrente di 
collettore é indipendente, entro certi limi¬ 
ti dal valore della tensione di alimentazio¬ 
ne e quindi dalla ondulazione ed è solo 
funzione del valore della corrente di ba¬ 
se. Le caratteristiche' di un transistor di¬ 
mostrano infatti che per una data corren¬ 
te di base, si ha un valore fisso della cor¬ 
rente di collettore quando la tensione di 
alimentazione varia entro larghissimi limi¬ 
ti al di sopra di un valore minimo: é 
quindi sufficiente filtrare con accuratezza 
il circuito di base percorso da piccole cor¬ 
renti, per diminuire la ondulazione anche 
nel rapporto da cinquanta ad uno. 

A tale scopo risulta più conveniente 
quel transistor le cui caratteristiche di 
base siano il più possibile parallele alle 
ascisse, e la cui linearità abbia inizio in 
corrispondenza ai più bassi valori della 
tensione di alimentazione. 

In base a ciò e ad altri criteri, abbiamo 
scelto per il nostro progetto, il transistor 
2 E 301 (2N 301), che può dissipare 2W 
senza l'uso di alette di raffreddamento, 
che permette il passaggio di una corrente 
media di l,5A e che per dimensioni ed 
altre caratteristiche é idoneo all'uso pre¬ 
visto. 

Le caratteristiche di questo transistor 
— tensione e corrente collettore in fun¬ 
zione della corrente di base — sono mo¬ 
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strate nella fìg. 7 insieme alle caratteristi¬ 
che di base considerate nella regione che 
ci interessa. Per una corrente di base di 
IO mA il transistor può dar passaggio 
ad una corrente di 0,5 A nel circuito emet¬ 
titore collettore, ossia ad una corrente del¬ 
l'ordine di quella prevista per il gruppo: 
per tale valore della corrente di base, la 
linearità ha inizio ad una tensione fra 
emettitore e collettore, di 0,8 V, e la ten¬ 
sione di base necessaria per dar luogo al 
passaggio della corrente predetta, é di 
circa 0,4 V, 

Per poter far lavorare la base nel cen¬ 
tro di una zona lineare agli effetti della 
ampiezza della ondulazione da ridurre, è 
opportuno mantenere la tensione emetti¬ 
tore-collettore su l,5V: considerando un 
valore medio di corrente di 0,4 A, il tran¬ 
sistor dovrà dissipare 0,6 W ossia una 
potenza molto più bassa di quella che può 
dissipare senza alette di raffreddamento. 
Anche con una corrente di I A non si rag¬ 
giungerebbe il valore limite. 

Con il livellamento con transistor in 
serie, il valore della ondulazione residua 
risente molto meno del carico nei con¬ 
fronti di un filtro di tipo classico. 

Lo schema mostra come é ottenuta la 
polarizzazione ed il filtraggio del circuito 
di base, nonché i valori dei vari compo¬ 
nenti, Il filtro di base è doppio ed é mol¬ 
to efficiente anche per il fatto che è per¬ 
corso da una corrente massima di 12 h- 
15 mA. 

Il valore della attenuazione é veramen¬ 
te notevole ed é deH'ordlne fra 0,95 e 
0,98%, il che significa che una tensione 
all'ingresso, ondulata per il 3,5%, darà al¬ 
l'uscita una ondulazione di circa 0,l, os¬ 
sia la componente alternata avrà un am¬ 
piezza non superiore ai 12 mV per una ten¬ 
sione c.c, di 12 V. 

L'ondulazione di uscita contenuta entro 
ì limiti suddetti — picco a picco — è per¬ 
fettamente sinusoidale, e non vi sono 
quindi armoniche che potrebbero essere 
dannose nel caso di una applicazione al¬ 
l'alta fedeltà. 

Il filtro in questione può essere adope¬ 
rato anche per il miglioramento di alimen¬ 
tatori già esistenti e può portare correnti 
fino ad I A con risultati veramente buo¬ 



ni. La caduta di tensione interna, da conte¬ 
nere entro l,5 V come si é detto, è pratica- 
mente indipendente dal valore della cor¬ 
rente, e d'altra parte nessuna resistenza 
ohmica .in serie è montata nell'Interno del 
gruppo, il filtro di base essendo in paral¬ 
lelo all'alimentazione. E' questo un altro 
dei vantaggi del filtro a transistor in serie. 

MATERIALE OCCORRENTE PER IL FILTRO 
ELETTRONICO 

n. I transistor di potenza 2E 301 (2N 

301), delle seguenti caratteristiche: 
V collettore-emettitore = 20 V; I 

collettore =: 1,5 A; W dissipazione 
= I I W; temperatura limite = 
= — 65° + 9l°;' 

» I condensatore elettrolitico 64 /xF, 24 V; 
» I condensatore elettrolitico 500 /aF, 

24 V; 

» I resist. AAorganite D/42 da 22 ohm; 

» I resist. AAorganite D/42 da 47 ohm; 

» 2 resist. AAorganite D/42 da I kohm; 
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2E 301 

(ZN 30f) 



» 1 gruppo con supporto octal ed invo¬ 

lucro a vite. 

Tutti i gruppi descritti possono essere 
montati senza difficoltà, seguendo i dati 


esposti ed avendo a disposizione il ma¬ 
teriale necessario, ma gli stessi si trovano 
già costruiti e tarati presso Ì vari magaz¬ 
zini GBC dove possono essere reperiti ap¬ 
pena se ne presenti la necessità. 

Le possibilità d'uso dei gruppi di retti¬ 
ficazione e spianamento sono veramente 
numerose, anche per effetto delle piccole 
dimensioni e della immediata inserzione 
in circuito, nonché per la facilità del ri¬ 
cambio e per la possibilità di poterne va¬ 
riare le prestazioni. 

Possono essere adoperati: 

— per nuovi apparecchi, singoli e di serie; 

— per sostituire aljmentatori difettosi in 
apparecchi ed amplificatori a transi¬ 
stor ed a valvole termoioniche, non¬ 
ché per migliorare il livellamento ne¬ 
gli amplificatori transistorizzati (terzo 
gruppo Z/1 55-5); 

— per l'alimentazione di motorini in cor¬ 
rente continua; 

—^ per la carica di batterie; 

— per l'alimentazione di relè, comandi 
vari, fotoresistenze, termostati, ecc. 


Negli Stati Uniti d'America sta per essere ultimato un nuovo impianto di soffie¬ 
ria ultrasonica. Si tratta di un complesso accoppiato ad una galleria, nella quale ven¬ 
gono spinte fortissime correnti d'aria, alla velocità eguale e superiore a quella del 
suono. La nuova soffieria permetterà dì studiare e risolvere i vari e difficili problemi 
connessi con la tecnica dei viaggi spaziali. 

La lunghezza totale della soffieria é di 145 metri. Le correnti aeree in essa gene¬ 
rate possono riprodurre sia i più leggeri spostamenti d'aria, sìa le correnti di incon¬ 
cepibili uragani alla velocità di 5.000 Km. l'ora, come si suppone possano incontrar¬ 
ne i veicoli spaziali, intorno a 30.000 metri di altitudine. L'aria, spinta nella galleria 
da due motori sincroni, provoca aN'interno della stessa temperature elevatissime du¬ 
rante le prove. Un sistema di raffreddamento, simile ad un enorme radiatore a circo¬ 
lazione forzata, è stato quindi previsto: in esso circolano venti milioni di litri d'ac¬ 
qua al minuto! 
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CtlHBIlDISCHi STERtOFONICO HI-FI DOU 


Il compito del complesso meccanico di 
un apparecchio di riproduzione fonografi¬ 
ca appare banale; esso deve far ruotare 
il disco con velocità angolare costante. 
Questo compito sembra facile, ma appena 
si richiedono alte prestazioni alla costanza 
di velocità angolare, per mantener le flut¬ 
tuazioni di velocità ad un basso livello, si 
incontrano diverse difficoltà. 

Le difficoltà iniziano già con il motore, 
il cui momento di rotazione non é co¬ 
stante per motivi di natura fisica, ma le 
cui variazioni di velocità diminuiscono di 
intensità, quando il numero dei suoi poli 
aumenta. Inoltre l'albero motore deve es¬ 
sere libero da urti; ciò presuppone non 
soltanto cuscinetti accuratamente costruiti, 
ma anche un motore dinamicamente equi¬ 
librato, per evitare il. possibile formarsi 
di tensioni di disturbo (rumble). 

Il cambiadischi "1006/AAA" della DUAL 
è un complesso fonografico che soddisfa 
le più alte esigenze di qualità. La costanza 


di rotazione é stata particolarmente curata. 
Il cambiadischi é equipaggiato con un 
motore asincrono a quattro poli, ad alta 
costanza di rotazione ed a dispersione 
magnetica estremamente piccola. L'indot¬ 
to del motore é equilibrato dinamicamente 
in due piani. Il motore é sospeso elasti¬ 
camente, per evitare che le vibrazioni 
meccaniche si trasmettano alla piastra- 
base, e raggiungano il pick-up. La massa 
del motore in sospensione e l'elasticità 
dello smorzatore di vibrazioni formano un 
sistema che funziona da filtro passa-basso 
meccanico, il quale smorza fortemente 
tutte le vibrazioni di disturbo. 

Nella fotografia del cambiadischi ste¬ 
reofonico « DUAL 1006/AAA » riportata in 
questa pagina,davanti a destra vi sono i 
tre tasti di comando e dietro ad essi il 
tasto a cursore 'manual'; a sinistra di 
quest'ultimo vi é la scala incassata del 
dinamometro di controllo peso del brac¬ 
cio. Dietro a destra sulla piastra del cam- 







































biadischi vi è il commutatore "stereo- 
mono 

Un sistema a ruote di frizione, commu¬ 
tabile a quattro velocità, trasmette il mo¬ 
vimento al piatto portadischi, dal bordo 
del medesimo. Per chi usa il cambiadischi 
è essenziale, quando spegne Tapparecchio, 
che le ruote di trazione vengano automa¬ 
ticamente ritratte dal contatto con la co¬ 
pertura in gomma degli organi di tra¬ 
smissione, in modo che, anche dopo un 
prolungato fermo deiPapparecchio, non 
si producano avvallamenti ed ammaccatu¬ 
re nella gomma. 

Il piatto portadischi da kg 1,5, con un 
diametro di 27 cm, contiene le fluttua¬ 
zioni di velocità entro limiti di max. 
± 0,17%. Anche i valori della tensione 
di rumble o i rapporti della tensione d-i 
disturbo, per una esplorazione a 45 giri 
(in relazione ad un livello di riproduzione 
a 10 cm di velocità, ed a misura selettiva 
del livello di disturbo con una ripidità del 
fronte di ottava di 17 dB), sono da consi¬ 
derarsi ottimi. Essi infatti ammontano a 
58 dB a 50 Hz, 64 dB a 100 Hz ed a 67 dB 
a 150 Hz, Se si pensa che le frequenze 
di 100 Hz, per dischi standard vengono 
incise con una velocita di circa 1 cm, ri¬ 
sultano rapporti della tensione di distur¬ 
bo di circa 44 dB. 

Il meccanismo del cambia dischi viene 
comandato mediante tre tasti : « start » 


(avviamento), « stop » (arresto), « re- 
pet»’ (ripetizione). Azionando simulta¬ 
neamente i tasti " stop-repet " oppure 
' start-repet ", si ottengono corrispondenti 
possibilità di combinazione. La possibilità 
di manovra manuale per Tappoggio del 
pick-up sul disco, sarà certamente bene 
accolta dall'amatore deH'Hi-Fi, perchè con 
questo cambiadischi, oltre alla manovra 
automatica per l'appoggio del pick-up, è 
anche possibile appoggiare manualmente 
il pick-up su qualunque punto del disco. 
Serve per questo scopo il tasto a cursore 
" manual ", il quale inserisce il motore in¬ 
dipendentemente dal meccanismo del 
cambio. Il tasto è disposto dietro ai tre 
pulsanti di comando. . 

li " 1006/AAA-" riproduce automatica- 
mente tutti i dischi con diametro tra 17 
e 30 cm. La costruzione brevettata del 
pick-up munito di rotelline garantisce l'ot¬ 
tima conservazione dei dischi, come le 
nostre ampie prove hanno. dimostrato. 
Dopo aver azionato il tasto ' start ' (avvia¬ 
mento), il braccio del pick-up si solleva 
dal suo supporto e si porta al centro del 
disco, dove si posa molto dolcemente, e 
poi, scivolando sulla superfìcie del disco 
per mezzo delle rotelline, raggiunge l'orlo 
del disco stesso. Con questa manovra mi¬ 
sura il diametro del. disco, e soltanto .ora 
la puntina esplorante si adagia nel primo 
solco. 
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Fig. 1 - Risposta di frequenza del 
' DMS 900 ' per microsolco a incisione 
laterale, in relazione a velocità co¬ 
stante ( impedenza pick-up = 47 kQ, 
pressione verticale 4,5 p, 0 dB = 
= 3,5 mV/5 cm s'L 
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fT 

tipico 

Pc a 25 “C 
di temper. 
de! conten. 

VCBO 

ICS 

(Ma) 

25 “C 

0 

(.) 

150 "C 

2N 1613 

AMPLIFICAZIONE E COMMUTAZIONE 

commutazione veloce (logica ad alta cor¬ 
rente). amplificatori (basso-livello, basso- 
rumore, banda larga, potenza a VHF) 

100 me 

3 watts 

75 V 

10 mviA 

10 nA 

2N1711 

tipo universale' ad alto guadagno 

120 me 

3 watts 

60 V 

10 m^iA 

10 

2Niee9 

AMPLIFICAZIONE AO ALTA TENSIONE 

impiego generale per amplificatori, oscil¬ 
latori e circuiti di commutazione di alta 
qualità 

70 me 

3 watts 

100 V 

10 m^iA 

15 iiA 

2N 1690 

simile al 2N 1889 con alto guadagno 

90 me 

3 watts 

100 V 

10 m^iA 

15 nA 

2Nie93 

simile al 2N 1889 con tensione più elevata 

70 me 

3 watts 

120 V 

10 m^iA 

15 

2N 706 

AMPLIFICAZIONE A VHF E COMMUTAZIONE 

amplificatori VHF e commutazione ad alta 
velocità per logica saturata 

450 me 

1.2 watts 

40 V 

25 m^iA 

15 nA 


SGS 

SOCIETÀ GENERALE SEMICONDUTTORI 
AGRATE - MILANO 

ITALIA 
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Una particolare caratteristica di questo 
cambiadischi è l'indicatore di pressione 
(dinamometro) sulla puntina, incorporato 
alTapparecchio. L'indicatore serve per con¬ 
trollare la pressione verticale che il brac¬ 
cio del pick-up esercita sulla puntina. La 
leva dell'Indicatore sporge tra i pulsanti 
di comando ed il supporto del braccio; 
dopo avervi appoggiato il braccio stesso, 
è possibile leggere sulla scala incassata 
il valore della pressione sulla puntina 
(campo di misura 2 ... 10 p.). Si regola 
la pressione sulla puntina al valore desi¬ 
derato mediante una vite, facilmente re¬ 
golabile, posta sulla parte inferiore dello 
zoccolo del braccio. Il campo di regola¬ 
zione è così grande, che con una cartuc¬ 
cia del peso di 20 g è possibile regolare 
la pressione verticale fino a 2 p, e . con 
una cartuccia del peso di 2 g è possibile 
regolare la pressione verticale fino a 8 p. 
È possibile usare questo cambiadischi an¬ 
che come giradischi automatico, sostituen¬ 
do il perno centrale con un perno corto 
per giradischi. Per il funzionamento del 
cambio è molto interessante il perno cen¬ 
trale autostabilizzante: ciò significa che 
non sono necessari un braccio o piatto 
pressadischi. È possibile togliere comoda¬ 
mente la pila dei dischi suonati dal perno 
centrale, senza dover sfilare Ìl perno 
stesso. 



Fig. 2 - Pick-up magnetico, stereo DAAS 900, con pun¬ 
tina diamante ' DN 95 ' per microsolco e stereo. 


Il pick-up magnetico, stereo, "DAAS 900" 
con puntina di diamante, funziona secon¬ 
do il principio di variazione del campo 
magnetico. La puntina è collegata all'an- 
coretta di ferro, la quale, immersa nel 
campo di un magnete permanente, oscil¬ 
la proporzionalmente agli spostamenti 
della puntina nei solchi musicali. Il tra¬ 
ferro nel circuito magnetico varia per le 
oscillazioni deìl'ancoretta, causando così 
una variazione del campo magnetico. 

In seguito a questa variazione dell'in¬ 
tensità del campo magnetico si producono,, 
variazioni del flusso magnetico le quali in¬ 
ducono poi una tensione nelle bobine 
poste nel circuito magnetico. La tensione è 
proporzionale alla velocità di spostamento 
della puntina nei solchi musicali. 

La puntina di diamante ' DN 95 ' (rag¬ 
gio 17 micron ± 2) è facilmente sosti¬ 
tuibile a mano senza alcun attrezzo, e 


Fig. 3 Risposta di frequenza del 
' DMS 900 ' misurata attraverso il 
preamplificatore a n t ì d i s t o rt i vo 
“ TVV 40 ” (pressione verticale 4,5 p, 
caratteristica d'incisione del disco di 
misura DGG 99101 TM). 

- canale sinistro, 

0 dB = no mV/cm/s-' 

..... canale destro, 

0 dB = 100 mV/cm/s-' 
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Fig. 4 - Distorsione d'intermodula¬ 
zione del DAAS 900 in relazione alla 
velocità di. oscillazione (impedenza 
47 kQ, pressione verticale 4,5 p - 
disco di misura DGG 99011 TAA). 

- canale sinistro 

. canale destro 


rimpiazzabile, per esempio, con una pun¬ 
tina speciale di zaffiro per microsolco 
("DN92": raggio 23 micron ± 2) o per 
solco normale ('DN91': raggio 60 micron 
±5). 

La gamma di riproduzione del 'DAAS 
90Ó' è estesa da 20 a 20.000 Hz ± 3 dB, 
e la sensibilità a lOÒO Hz è di 5 mV/5 
cm/sec“^ per canale. La massima atten¬ 
zione fu devoluta alla sensibilità, che è 
praticamente la stessa per i due canali, 
per evitare, durante la riproduzione ste¬ 
reo, l'apparente allontanamento o sbalzi 
della fonte sonora. La massima differenza 
di sensibilità tra i due canali è di 2 dB, 
cioè ancora al disotto del livello di per¬ 
cezione dell'orecchio. La diafonia fra i due 
canali, a 1000 Hz, è di circa 26/28 dB, e 
perfino alle frequenze più alte essa è tra 
i 15 e gli oltre 25 dB. La distorsione d'in¬ 
termodulazione a 400/4000 Hz ad una 
velocità di 5 cm/sec”^ ha un valore di 
circa 4 %, e per 8 cm/sec"^ di circa 6 %. 
Le due uscite per il pick-up stereo possono 
essere inserite in parallelo mediante il 
commutatore 'stereo-mono'. Durante la 
riproduzione dei dischi monoaurali suben¬ 
tra la nota compensazione di tutti i mo¬ 
vimenti verticali della puntina esplorante, 
per cui diminuisce il ' rumble '. In pari 
tempo è possibile controllare l'effetto ste¬ 
reofonico mediante detto commutatore. 
Cosicché questo commutatore è utile, per 


esempio, quando con un disco monoau¬ 
rale si voglia regolare il centro acustico 
per mezzo di un regolatore di bilancia¬ 
mento . 

L'ancoretta di ferro dèi pick-up è stata 
concepita in modo da funzionare in pari 
tempo da portapuntina, per tenere la 
massa vibrante la più piccola possibile. 
Siccome la cedevolezza in direzione la¬ 
terale e verticale è altrettanto, piccola 
(4.10“® dyn“S rispettivamente 3.10“® 
dyn“^), l'usura dei dischi e delle puntine 
è minima. 
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Fig. 5 - Risposta di frequenza del DAAS 900 per stereo 
(sopra), in relazione a velocità costante, e diafonia 
pick-up (impedenza 47 kQ, pressione verticale 4,5 p — 
disco di misura TELDEC Tp 217). 

-- canale sinistro 

0 db = 5,5 mV/5 cm sec"^ 

.. canale destro 

0 db = 5,0 mV/5 cm sec'^ 


977 






















































































































Trasformatore ai rete 
aei TVV41 




? (p- 

s 


978 


Fig. ó - Schema elettrico degli amplificatori DUAL TVV 40 e TVV41 ; 

Ej — ingressi per pick-up magnetico, E 2 = ingressi per pick-up piezoelettrico 

a) collegamenti del trasformatore di rete di cui è munito il preamplifìcatore TVV 41. 

b) il preamplifìcatore TVV 40 preleva la sua tensione di alimentazione da una presa supplementare sulla 
bobina del motore. 


r 


La tensione di uscita del ' DAAS 900 ' è 
di circa 10 mV ad una velocità media di 
rotazione del disco. Per amplificatori con 
bassa sensibilità di ingresso e per ricevi¬ 
tori radio è quindi necessario usare un 
preamplifìcatore supplementare. Per que¬ 
sto scopo sono a disposizione i preampli- 
fìcatori « TVV 40 » e « TVV 41 », i quali, 
pur avendo gli stessi circuiti, si distinguono 
soltanto per gli alimentatori. L'amplifica¬ 
tore « TVV 40 » è incorporato nel cambia¬ 
dischi '1006/AAA ' e preleva la sua ten¬ 
sione di alimentazione da un avvolgi¬ 
mento supplementare della bobina moto¬ 
re, mentre Tamplifìcatore « TVV 41 » è 
munito di trasformatore di alimentazione 
per 110/220 Volt. 

L'amplificatore a due canali, equipag¬ 
giato con quattro transistor TF 65, a bas¬ 
sissima distorsione (impedenza di ingres¬ 
so ca. 20 kQ) è stato costruito special- 
mente per il collegamento al 'DAAS900', 
ma può essere usato anche con altri pick- 
up magnetici aventi una impedenza di 
ca. 20 kn. 


Si possono anche collegare pick-up a 
cristallo per stereofonia alTamplificatore, 
usando la presa supplementare E 2. 

AAediante la combinazione dell'accop¬ 
piamento RC, disposta nel circuito di in¬ 
gresso, si ottiene in pari tempo la corre¬ 
zione della risposta di frequenza del 
pick-up a cristallo stereo, per farla corri¬ 
spondere al pick-up magnetico. La rispo¬ 
sta di frequenza del preamplifìcatore è 
stata corretta secondo le norme CCIR, ed 
essa è lineare nella gamma da 20 . . . 
20.000 Hz ± 1 dB. 

La combinazione "TVV 40" e 'DAAS 900' 
ha una risposta di frequenza, rilevabile 
dalla curva. Per una tensione d'uscita di 
1,5 V, si ha un coeffìciente di distorsione 
armonica < 0,5 %. 

Le buone caratteristiche del ' DAAS 900 ' 
non vengono perciò peggiorate dal pre- 
amplificatore. La diafonia praticamente 
non aumenta, poiché il preamplifìcatore 
ha il notevole indice di separazione di 
70 dB. 


Il complesso DUAL 1006 AM è in vendita presso tutte le Sedi G.B.C. ed il suo numero dì Catalogo è R/108. 


i ' Negli Stati Uniti si fabbricano delle minuscole lampadine elettriche non più gran¬ 

di di una capocchia di spillo; Il filamento, invisibile ad occhio nudo quando la lam¬ 
pada è spenta, è una spirale di filo metallico il cui diametro è dieci volte inferiore 
1 a quello di un capello umano. 

Questa lampadina in miniatura, funzionante con un Volt, émette circa la mille- 
I sima parte del l'intensità luminosa emessa da una lampada normale da 25 Watt. De- 

j stinata a speciali usi sui veicoli spaziali, la minuscola lampadina renderà preziosi ser¬ 

vizi in medicina per sondaggi clinici. 
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PER IL G, P. **GORRIERE DE! PICCOLI~G, 

Bimbi d’Italia sui campi di sci 


Tutti i bimbi d'Italia sono invitati sui campi di sci. Saranno i .protagonisti dì 
gare bellissime, sulle nevi delle più attrezzate località invernali delle Alpi e degli 
Appennini, Il « Corriere dei Piccoli » è la ditta G. B. C., avvalendosi delTorganìz- 
zazione della « Pubblisci hanno indetto un interessante concorso: vi parteciperan¬ 
no migliaia dì piccoli atleti, emuli in erba di Zeno Colò e Celina Seghi. Le gare, 
da gennaio a marzo, sono riservate a bimbi e ragazzi dai 6 ai 14 anni, iscritti a 
uno Sci Club. Chi non fa ancora parte di un cìrcolo scistico, potrà iscriversi al nuo¬ 
vo Sci Club «Corriere dei Piccoli» (Milano, vìa Scarsellìni 17). 

E' un'iniziativa che va incoraggiata. Lo sci piace a masse sempre più vaste di 
pubblico e i ragazzi sono fra gli adepti entusiasti. Forse un giorno, fra le giovanis¬ 
sime leve affidata al concorso del « Corriere dei Piccoli », fiorirano le « speranze del¬ 
lo sci azzurro e maturerà Ìl « campione ». 

La manifestazione che si chiamerà « Gran Premio sciistica " Corriere dei Pìccoli"- 
G.B.C. », è stata presentata al Circolo della Stampa, nel salone napoleonico di Pa¬ 
lazzo Serbellonì, a dirigenti e giornalisti specializzati. Hanno parlato il direttore del 
« Corriere dei Piccoli », Guglielmo Zucconi, ìl titolare della G.B.C. Jacopo Castel- 
franchi, la direttrice della rivista « Sci » Maria Grazia Marchellì e ìl collega Adria¬ 
no Ravégnani, che ha illustrato la iniziativa. Erano presenti, fra gli altri, i di¬ 
rigenti del Gruppo editoriale « Corriere della Sera », dott. Mapelli e Marchisio, Fer¬ 
ruccio Lanfranchi presidente del Circolo della Stampa e dell'Associazione lombarda 
giornalisti, Leone Boccali presidente del Gruppo milanese giornalisti sportivi, e Ce¬ 
sare Bonvini per la Fisi. 

Numerosi premi (per quasi quattro milioni) e facilitazioni di soggiorno sono 
previsti per le 12 gare eliminatorie, per le semifinali interregionali e per la fi¬ 
nale nazionale, che si disputeranno su facili percorsi dì slalom gigante, con la sud¬ 
divisione dei concorrenti, in due categorìe (maschile e femminile) e in quattro classi 
per età: anni 6-8, 8-10, 10-12, 12-14. Piccoli sciatori, a voi. 
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Tenuto conto delle numerosissime lettere di modellisti che ci chiedono la 
descrizione di apparati rice-trasmittenti per il comando a distanza di navi, ae- 
reoplanini, ecc, il nostro ufficio tecnico ha ora deciso di affrontare il proble¬ 
ma, dedicando alcune pagine di Selezione Tecnica esclusivamente ai radio-mo¬ 
dellisti. 

Nasce così una nuova rubrica, e dei nuovi problemi per i nostri tecnici che, 
d'ora innanzi, faranno la spola tra il laboratorio e il campo d'aviazione, a con¬ 
tinuo contatto con gli appassionati di aeromodellistica per discutere di moto¬ 
ri, miscele propellenti, e portate alari, 

È infatti in quello che potremo definire il regno del rumore (per soppor¬ 
tare il frastuono dei micromotori bisogna essere senz'altro degli appassionati) 
che saranno collaudati, prima di essere pubblicati, tutti i ricevitori e trasmet¬ 
titori montati in laboratorio. 

Come sempre verranno pubblicati schemi elettrici, schemi di cablaggio, e 
tutte le notizie riguardanti l'approvvigionamento dei materiali, la realizzazione 
pratica e il collaudo finale dei vari telecomandi. 

Questi funzioneranno a transistor e a valvole, saranno mono e pluricanali 
e dovranno soddisfare le diverse esigenze e funzioni meccaniche del modello da 
controllare; alcuni non presenteranno difficoltà di montaggio, altri invece, di 
maggiori prestazioni, richiederanno un po' più di pazienza e accuratezza nella 
costruzione. 

Per lo scopo di meglio esprimerci in termini modellistici, e di essere com¬ 
presi e seguiti non solo dagli appassionati di elettronica ma, soprattutto, dagli 
hobbisti che sanno trasformare la "balsa" in perfette riproduzioni di navi o 
in aerei che sfrecciano a 100 km all'ora, ci siamo messi in contatto con uno dei 
più agguerriti modellisti, progettista e vincitore di gare internazionali. 

Saremo perciò in grado di indicare per ogni radiocomando l'esatto impiego, 
il modello per il quale è stato progettato, e tutto il corredo di quei servomecca¬ 
nismi che sanno trasformare l'impulso di un relais nei vari movimenti mec¬ 
canici necessari al governo della nave, del modello volante, delle microvetture, 
ecc. 

Ciò detto, pensiamo sia meglio passare la parola, o meglio la penna, al tec¬ 
nico progettista e realizzatore del TX 10 e del RX 10 rispettivamente trasmet¬ 
titore e ricevitore monocanale per avio-modelli. 
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TRASMETTITORE MONOCANALE A 27,5 MHz 


Una valvola, un trasformatore, due bo¬ 
bine AF, tre resistenze e quattro conden¬ 
satori, sono tutto il materiale necessario 
alla costruzione di questo semplicissimo 
trasmettitore sui 27,5 MHz modulato a 
400 periodi. 

La valvola impiegata è la DCC 90/3A5, 
un doppio triodo indicato quale oscillatore 
in alta frequenza; la seconda sezione ha 
infatti come carico anodico un circuito oscil¬ 
lante a 27,5 MHz (la frequenza è regola¬ 
bile in ± 2 MHz agendo sul nucleo in 
Ferroxcube della bobina): il circuito è il 
classico Hartley (fig. 1). 

La prima sezione della DCC 90/3A5 
impiega egualmente il circuito oscillante 
Hartley ma la frequenza, determinata dal¬ 
la L del primario del trasformatore TR e 
dal condensatore CI da 40.000 pF in pa¬ 
rallelo, è di circa 400 Hz. Il secondario di 
TR porta Ìl segnale a bassa frequenza sulla 
griglia della seconda sezione: il potenzia¬ 
le su questo elettrodo varierà quindi ri¬ 
spetto al catodo (nel nostro caso il fila¬ 
mento della valvola) con una ampiezza de¬ 
terminata dalla tensione ai capi di TR e 
con frequenza 400 Hz. 


Di conseguenza la tensione a Radio Fre¬ 
quenza presente sulla placca 2 della 
DCC 90, risulterà modulata alla stessa fre¬ 
quenza. 

L'antenna è connessa alla placca 2: il 
circuito composto da C 3 , La, C 4 permette 
di usufruire di uno spezzone di filo qual¬ 
siasi come irradiatore, in luogo del clas¬ 
sico stilo a Va d'onda. Infatti, per una tra¬ 
smittente che oscilla sui 27 MHz, sarebbe 
necessaria una antenna esterna di m 2,60 
circa; date le caratteristiche portatili del 
trasmettitore è opportuno non superare 
il metro o metro e mezzo di antenna e il 
circuito di cui sopra consente l'adattamento 
del carico. 

Il potenziometro da 10 kn (RI) permet- 
tè di variare leggermente la frequenza di 
oscillazione dei modulatore, in modo da 
poterla adattare esattamente alla bassa fre¬ 
quenza della ricevente. 

L'alimentazione anodica è assicurata da 
due pile da 67,5 V in serie: il funziona¬ 
mento della trasmittente è comunque si¬ 
curo anche con tensioni inferiori (80 ^ 90 
V): il consumo è di circa 12 mA. Per l'ac¬ 
censione il filamento della DCC 90 è col¬ 
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legato alla batteria ad } ,5 V: un normale 
elemento da torcia elettnca sarà sufficiente 
per molte ore dì trasmissione. Appena ac¬ 
cesa la trasmittente, la parte in alta fre¬ 
quenza comincia subito a funzionare irra¬ 
diando la portante a 27,5 MHz: la sezione 
a BF viene posta in funzione dando ten¬ 
sione al punto intermedio del primario del 
trasformatore TR. 

L'involucro metallico della trasmittente 
dovrà contenere superiormente, il circuito 
stampato, le pile di alta e bassa tensione 
nella parte inferiore, e lateralmente l'inter¬ 
ruttore generale ed il pulsante del modu¬ 
latore. 

Costruzione 

Il montaggio potrà essere effettuato nel 
modo convenzionale o su circuito stam¬ 
pato: (fig. 2 ): premettiamo che, salvo che 
lo schema non richieda un fissaggio parti¬ 
colare, tutte le apparecchiature descritte 


sono progettate per esecuzione su circuito 
stampato; si è infatti potuto constatare 
che, nella maggioranza dei casi: 

1 °) Il buon funzionamento degli stadi d'al¬ 
ta frequenza, sia trasmittenti che rice¬ 
venti, dipende da una particolare di¬ 
sposizione dei componènti. 

2°) La possibilità di errori di connessioni 
è quasi nulla. 

3°) Viene eliminata la gravosa costruzione 
di telai in ferro o alluminio. 

4°) Infine, la disponibilità sempre maggio¬ 
re di partì miniaturizzate consente dei 
montaggi veramente " lillipuziani ", 
fattore primo da considerare in cam¬ 
po modellistico. 

La descrizione del montaggio sarà la¬ 
sciata principalmente alle illustrazioni, e 
quindi il più sprovveduto dei nostri Let¬ 
tori potrà affrontare la costruzione serven¬ 
dosi semplicemente delle figure e dell'e¬ 
lenco dei componenti. 



Fig. 1 - Schema elettrico del trasmettitore monocanale TX 10. 
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Fig. 2 - Disposizione dei componenti del trasmettitore TX 10 sulla basetta del circuito stampato. 

Il circuito è visto dal lato dei componenti. 


Taratura 

Per chi non abbia a disposizione un mi¬ 
suratore di campo o altri strumenti più 
complessi, il sistema più pratico è quello 
di accendere la radio di casa sulla gam¬ 


ma delle onde corte, e sintonizzarsi sui 
27 MHz (10 metri circa). Accendendo la 
trasmittente e dando tensione al modula¬ 
tore, si dovrà percepire chiaramente la no¬ 
ta della bassa frequenza. 

La taratura sulla giusta frequenza sarà 
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raggiunta girando il nucleo di ferrite della 
bobina sino ad ottenere il massimo suo¬ 
no nel ricevitore. 

Ruotando poi il potenziometro RI da 
10.000 fi, si varierà leggermente la nota 
a 400 periodi; questa operazione, come ve¬ 
dremo, si renderà utile più avanti con la 
ricevente inserita. 


La potenza della trasmittente è di circa 
250 mW, sufficienti a pilotare un ricevitore 
con sensibilità 5^-10 /xV/ metro nel rag¬ 
gio di 1 km. circa. Per memoria ricordia¬ 
mo infine che le frequenze concesse dal 
Ministero delle P.P.T.T. per i radiocomandi, 
sono di 27,12 MHz ± 5 % e da 28 a 
29,5 MHz. 
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MATERIALE OCCORRENTE PER IL TRASMETTITORE TX 10 





'I 

* 

I 


II 


f 


I 


< 


Simbolo 

Descrizione 

Catal. G.B.C. 


Circuito stampato.. 

0/175 

CI 

Condensatore 40.000 pF. 

B/179-5 

C2 

Condensatore 20.000 pF. 

B/179-3 

C3 

Condensatore 3,3 pF . ... 

B/15 

C4 

Condensatore 1.000 pF. 

B/16 

C5 

Condensatore 100 pF. 

B/15 

C6 

Condensatore 10 pF. 

B/15 

RI 

Potenziometro 10.000 ohm semifisso .... 

D/149 

R2 

Resistenza 100.000 fi y 2 W. 

D/32 

R3 

Resistenza 1.000 fi ^2 W. 

D/32 

R4 

Resistenza 10.000 fi ^2 W .. 

D/32 

LI 

Bobina oscillatrice. 

0/199 

L2 

Bobina d'antenna. 

0/200 

TR 

Trasformatore di modulazione. 

H/352 

1 VI 

Valvola tipo . . ,. 

DCC 90/3A5 


1 Zoccolo. 

G/2619-2 


1 batteria 1,5 V. 

1/404 


2 batterie 67,5 V.. 

1/451 


1 interruttore. 

G/1155 


1 pulsante. 

G/1201 
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Ija stazione ricevente RX 10 è comple¬ 
tamente transistorizzata: si compone di uno 
stadio di alta frequenza con OC 170 in 
superreazione, due OC 71. amplificatori 
di Bassa Frequenza e un OC 76 amplifica¬ 
tore finale, impiegato per azionare il relais 
di comando. 

Su un circuito stampato di mm 38 x 50, 
in un montaggio che, per compattezza, si 
può paragonare a quello delle radioline 
giapponesi, trovano posto tutti i compo¬ 
nenti. 

Ciò nonostante, durante le prove effet¬ 
tuate, non sì è verificato alcun innesco né 
in alta né in bassa frequenza: la sensibilità 
è stata misurata in circa 5 juV/metro, e un 
aviomodello è stato perfettamente control¬ 
lato nel raggio di 800 -r- 1000 metri. E' 
da ricordare in proposito che oltre i 200 
metri un aviomodello non è più visibile. 

I componenti non sono affatto critici, e 
la scelta di un tipo piuttosto che di un 
altro, è stata dettata esclusivamente da ra¬ 
gioni di spazio: così per le resistenze 
(Beìsiach 1/8 W), i condensatori (Philips 
micro), e i transistor (Philips). 


Come sopra accennato, noi abbiamo rea¬ 
lizzato il montaggio servendoci di un cir¬ 
cuito stampato; chi desideri realizzare lo 
RX 10 col montaggio cablato tradizionale, 
potrà farlo benissimo impiegando resisten¬ 
ze, condensatori e transistor di qualsiasi 
tipo e marca, purché, ben inteso, con carat¬ 
teristiche simili a quelle da noi indicate. 

Ritornando al circuito elettrico di ftg. 2, 
questo può essere simbolicamente diviso 
in tre parti distinte, comuni a tutti i ricevi¬ 
tori e, in particolar modo, a quelli per ra¬ 
dio comando; una parte in AF che adotta 
il classico circuito superrigenerativo, la bas¬ 
sa frequenza, e lo stadio finale dì potenza. 

Pur variando s'intende il numero dei 
transistor e dei canali, tutti i circuiti che 
descriveremo in Seguito saranno così sud¬ 
divisi. Ciò permetterà al montatore di uti¬ 
lizzare ì circuiti da noi pubblicati, scam¬ 
biando gli stadi uno con l'altro e ottenen¬ 
do, così, la sensibilità o il numero di cana¬ 
li voluti. 

La sensibilità dipende dallo stadio AF 
(che può essere accordato, in reazÌone> su¬ 
perreazione, supereterodina, ecc.) e dal- 
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l'amplificatore di bassa frequenza (numero 
dei transistor). 

Il numero dei canali invece è legato allo 
stadio finale, e precisamente al carico del 
transistor o del transistor finali; nel caso 
di un solo transistor, per variare il numero 
dei comandi si sostituisce al comune relais 
un relais selettivo a lamine vibranti, cioè 
con lamine mobili di diversa lunghezza che 
entrano in vibrazione secondo la frequen¬ 
za modulante. 

Nel secondo caso, si sostituisce n^llo 
stadio finale (transistor e relativo relais) 
tanti stadi quanti sono i canali di trasmis¬ 
sione, ognuno sensibile ad una particolare 
frequenza modulante. 

Il sistema con selettore a lamine vibran¬ 
ti di solito non è applicabile quando l'ap¬ 
parato ricevente dovrà essere montato su 
modelli soggetti a vibrazioni, come aereo- 
piani, scafi veloci, ecc., in apparati, cioè, 
funzionanti con motore a scoppio. 

Il sistema dei diversi stadi finali sinto¬ 
nizzati, anche se*è leggermente più ingom¬ 
brante, offre una assoluta sicurezza di fun¬ 
zionamento. 

Per rendere insensibile il ricevitore a 
segnali di frequenza 27,5 MHz con modu- 
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lezione diversa da 400 Hz, il nostro cir¬ 
cuito Impiega uno stadio finale sintonizzato. 

CI 1 e L3 formano il circuito risonante a 
questa frequenza, il diodo DI rettifica i 
segnali modulati a 400 Hz permettendo 
al transistor OC 76 di far scorrere la cor¬ 
rente sufficiente ad azionare il relais in 
serie al collettore. Qualsiasi segnale dì 
frequenza diversa non viene rettificato, e 
se una piccola corrente riesce a passa¬ 
re, essa pone tutfal più in leggera vi¬ 
brazione il relais senza riuscire ad azio¬ 
nare i contatti. 

Il condensatore CI 2 da 0,5 jj-F assicura 
un certo grado di reazione all'OC 76 e per¬ 
mette al relais di effettuare uno scatto de¬ 
ciso anche con piccoli segnali d'ingresso. 

Aumentando questo valore sino a qual¬ 
che microfarad, si può ottenere un ritar¬ 
do nel ritorno del relais alla posizione 
normale: ciò, mentre è controproducente 
quando si desideri ricevere un certo nu¬ 
mero di impulsi ravvicinati, può essere in¬ 
vece utilissimo, qualora gli impulsi siano 
distanziati e si voglia tenere in movimen¬ 
to i servomeccanismi per un tempo deter¬ 
minato indifferentemente dalla durata del 
segnale trasmesso. 
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Il rimanente circuito pensiamo che non 
meriti spiegazioni particolari; come già ac¬ 
cennato, TI è il rivelatore in superreazio- 
ne, mentre il particolare accoppiamento 
di T2 e T3 assicura una alta stabilità di 
funzionamento al variare della temperatu¬ 
ra ambiente. 

Montaggio 

Come detto per Ìl trasmettitore, infilare, 
saldare e tagliare i terminali dei vari com¬ 
ponenti nella piastrina di bachelite, seguen¬ 
do lo schema pratico di cablaggio (fig. 3). 
Non vi è un ordine preciso di operazioni, 
comunque si consiglia di seguire sempre 
la regola di fissare prima i componenti di 
minor ingombro (resistenze e condensato- 
ri) e poi il relais, l'impedenza BF ecc. Da¬ 
to che i pezzi vanno infilati dalla parte 
grezza della piastrina, può risultare utile 
durante il montaggio osservare contro lu¬ 
ce il circuito stampato. 

Per ottenere ciò, in previsione di succes¬ 
sivi montaggi, conviene costruirsi un piano 
di lavoro costituito da una lastra di vetro 
smerigliato illuminata inferiormente da una 
lampada di qualche decina di watt. 

Il circuito apparirà in tal modo diretta- 
mente come nei nostri schemi pratici, e 
cioè dal lato componenti. 

Data la compattezza del circuito, per 
non correre il rischio di bruciare le sottili 
strisce di rame, conviene usare un salda¬ 
tore con una punta piccola e di bassissima 
potenza. 

Dovrà essere usato anche pochissimo 
stagno e assolutamente nessuna pasta sal¬ 
dante. 

Terminate le saldature, per pulire il cir¬ 
cuito passarlo con un batuffolo di cotone 
imbevuto di alcool. 

Operazioni finali e taratura 

La ricevente verrà chiusa in una scatola 
di plexiglass di opportune dimensioni; da 
questa usciranno, da un lato, le connessio¬ 
ni alla batteria e ai servomeccanismi (3 fili) 
e dall'altro la presa di antenna. 

Questa potrà essere dì lunghezza com¬ 
presa fra 80 e 1 50 cm e sarà costituita da 
un semplice spezzone di filo stagnato, teso 
fra due punti estremi del modello (nel ca¬ 



so di aeroplano, fra la carlinga e il timone 
di coda). 

Ricevitore e batterie saranno collocati 
approssimativamente in corrispondenza del 
centro di gravità del modello e avvolti in 
uno spesso strato di gommapiuma, al ripa¬ 
ro quindi dagli urti dovuti ad... " atterraggi 
forzati"!, E' facilmente comprensibile co- 
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positivo 


































































Fig. 3 - Disposizione dei componenti del ricevitore RX 10 sulla basetta del circuito stampato. Il circuito è 
visto dal lato dei componenti. 


me, montato Ìl ricevitore, non si vedrà 
l'ora di poterlo provare; pazienza, manca 
ancora la taratura, dalla cui precisione di¬ 
pende la possibilità di radio-comandare 
con assoluta sicurezza il vostro modello, 
senza cioè che questo, una volta in aria o 


deposto su un tranquillo specchio d'acqua, 
scelga... la libertà e sparisca all'orizzonte, 
insensibile ai vostri disperati richiami. 

Sulla scatola di plastica praticate un foro 
in corrispondenza del nucleo della bobina 
d'antenna: ponendo ora vicini, e accesi, il 
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trasmettitore ed Ìl ricevitore (entrambi sen¬ 
za antenna data la breve distanza) si rego¬ 
lerà il nucleo del ricevitore per il massimo 
punto di ricezione. 

Premesso che il trasmettitore sia stato 
precedentemente tarato a 27,5 AAHz, anche 



il ricevitore dovrà essere sintonizzato sulla 
medesima frequenza. Allontanare ora di 
qualche metro il ricevitore, sino al limite 
di ricezione; agire quindi sul potenziome¬ 
tro del tono (RI da 10 kft) del trasmettito¬ 
re, per regolare la frequenza di modula- 



Fig. 5 - Connessioni del trasmettitore TX 10 e del 
ricevitore RX 10 alle rispettive batterie, al servomec¬ 
canismo di comando del timone o di altro comando 
dell'aviomodel lo. 
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Fig. ó - Circuito stampato 0/l7ó (50X37 mm) che 
verrà dato in omaggio agli abbonati del 1963. 


zione sulla quale il circuito C11/L3 del 
ricevitore deve risuonare (350 ^ 450 Hz), 

Col legare a questo punto le rispettive 
antenne, e porre trasmettitore e ricevitore 
ad un centinaio di metri di distanza poiché 
le antenne avranno modificato, se pur di 
poco, le capacità dei circuiti accordati, sa¬ 
rà necessario un leggero ritocco di LI del¬ 
la ricevente. 

Lo schema di figura 5 indica come do¬ 
vranno essere effettuate le connessioni dei 
due apparecchi alle rispettive batterie, al 
servomeccanismo di comando del timone, 
alTinversióne di marcia, o altro. 

Parleremo su uno dei prossimi numeri 
dei vari servocomandi disponibili sul mer¬ 
cato, delle loro applicazioni e del loro 
funzionamento, cioè se ad elastico, a mo¬ 
tore, ecc. Vi insegneremo anzi come co¬ 
struire i tipi più semplici facendovi ri¬ 
sparmiare così quei due o tre biglietti da 
mille che vi torneranno utili per la costru¬ 
zione di nuovi rice-trasmettitori. 

Sarà anche descritto il modello volante 
da noi impiegato per le prove e i risultati 
ottenuti durante il collaudo. 



992 


MATERIALE OCCORRENTE PER IL RICEVITORE RX 10 


Simbolo 

Descrizione 

Catal. G.B.C. 


Circuito stampato. 

0/176 

CI 

Condensatore 16 p.? 10 V.L.. 

B/296 

C2 

Condensatore 4.000 pF. 

B/179 

C3 

Condensatore 6,4 p? 25 V.L. (5 /^F) . 

B/297 

C4 

Condensatore 15 pF. 

B/15 

C5 

Condensatore 47 pF . . .. 

B/15 

C6 

Condensatore 15 pF. 

B/15 

C7 

Condensatore 10.000 pF. 

B/179-2 

C8 

Condensatore 40.000 pF . .. 

B/179-5 

C9 

Condensatore 6,4 p? 25 V.L. (5 >F) .... 

B/297 

CIO 

Condensatore 6,4 p? 25 V.L. (5 pF) , 

B/297 

Cll 

Condensatore 0,1 /^F 125 V . 

B/194 

C12 

Condensatore 0,5 /^F 12 V.L. 

B/350 

RI 

Resistenza 10 kn 1/8 W. 

D/66-4 

R2 

Resistenza 10 kO ». 

» 

R3 

Resistenza 1 kn ». 

» 

R4 

Resistenza 4,7 kO ». 

» 

R5 

Resistenza 0,1 Mn » ...... 

» 

R6 

Resistenza 4,7 kft » ...... 

» 

R7 

Resistenza 100 fi ». 

» 

R8 

Resistenza 100 lì ». 

» 

R9 

Resistenza 4,7 kn ». 

» 

RIO 

Resistenza 4,7 kn ». 

» 

RII 

Resistenza 0,33 AAO ». 

» 

LI 

Bobina d'antenna. 

0/200-1 

L2 

Impedenza RF. 

0/499 

L3 

Impedenza BF. 

0/499-1 

TI 

Transistor. 

OC 170 

T2 

Transistor . .. 

OC 71 

T3 

Transistor. 

OC 71 

T4 

Transistor . . . . . . . . 

OC 76 

DI 

Diodo. 

OA85/OA95 

Relais 

Relais 300 O. 

G/1484 

1 

Interruttore. 

G/1155 

1 

Batteria 6 V. 

1/311 
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LE BASI DELLA 


MODERNA aETTRONICA 




a cura di L. CASCIANINI 


6® Parte 


COMPONENTI AUSILIARI DEI CIRCUITI ELETTRONICI 


Sin qui atìttamo brevemente descritto il funzionamento degli elementi attivi dei 
circuiti elettrom^ quali appunto som ( tubi elettronici e i dispositivi a semiconduttori 
(diodi e transistor). Prima di aeWentrflrci nÌrtt*impiego di siffatti elementi è necessario 
accennare ad altri componenti elettrcwlcti i cosiddetti elementi passivi 

(resistenze, condensatori, induttan3^,:Vlp^li, pur ntìik tdro modesta natura^ sono asso¬ 
lutamente indispensabili al corretto dei tubi a vuoto e dei dispositivi a 

semiconduttore. 



Il presente articolo è suddiviso 


Resistenze a carbone 
Resistenze a filo 
Potenziometri 
Induttanza 
Effetto pelle 
Trasformatori 
Capaciti -1 





Dielettrico 

Condensatori a mica 
Condensatori ceramici 
Condensatori a carta 
Condensatori elettrolitici 
lensatori ad aria 
[rafia 
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Le resistenze (meglio chiamate resistori) 
sono gli elementi che maggiormente 
figurano nei circuiti delle apparecchiature 
elettroniche; esse di solito vengono im¬ 
piegate : 

a) per deviare una certa quantità di 
corrente da un circuito principale ; 

b) per avere valori di tensione più 
bassi di quelli disponibili; 

c) per ottenere in un modo oltremodo 
semplice, una determinata caduta di ten¬ 
sione necessaria al funzionamento dei tubi 
e dei transìstor (resistenza di carico, 
resistenza catodica, di grìglia, di emetti¬ 
tore, dì base ecc.). 

Il valore specifico che deve avere una 
determinata resistenza inserita in un cir¬ 
cuito percorso da corrente continua .o 
alternata viene ricavato applicando la sem¬ 
plice formula della legge di Ohm: 

E 

R = — (1) 

I 

dove, R è espressa in ohm, I in ampere 
e E in volt. 

La conoscenza del valore di diisipa- 
zione in watt che una resistenza può sop¬ 
portare è tanto importante quanto la co¬ 
noscenza del valore ohmico della resi¬ 
stenza stessa. Infatti, i dati caratteristici dì 
una data resistenza vengono, dì solito, 
considerati incompleti quando insieme al 


valore ohmico d’ella resistenza non viene 
precisato il valore di dissipazione che la 
stessa può sopportare. Anche le condizioni 
ambientali in cui viene disposta la resi¬ 
stenza sono molto importanti. Per esem¬ 
pio, una resistenza con un valore nomi¬ 
nale di dissipazione di 5 W può dissipare 
effettivamente 5 W solo se posta in una 
posizione dove Paria può circolare lìbe¬ 
ramente. 

Per le resistenze destinate ad impieghi 
professionali, il costruttore, molte volte, 
specifica il valore della temperatura del- 
Tambìente dove viene montata la resi¬ 
stenza ; per esempio, se la resistenza 
viene montata sotto lo chassis, e quindi 
in un posto dove vi è scarsa circolazione 
di aria, il valore reale di dissipazione che 
la resistenza può sopportare sarà dato dal 
valore nominale moltiplicato per un fattore 
di riduzione specificato dal costruttore. 

Resistenze a carbetie 

Attualmente, nella stragrande maggio¬ 
ranza dei casi, vengono impiegate resisten¬ 
ze a carbone. Queste risultano formate da 
un miscuglio di carbone polverizzato me¬ 
scolato con sostanze conglomeranti. Il rap¬ 
porto tra la quantità di carbone e quella di 
queste sostanze determina (a resistività per 
centimetro, ed in tal modo è possìbile fab¬ 
bricare resistenze di vari valori. 

L'insieme carbone + collante viene, ìn 


Fig. 1 - Tipici esemplari di resistenze a carbone (esecuzione europea). 
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genere, pressato in un cilindretto cfi porcel¬ 
lana il quale protegge l'elemento resistivo 
daH'umidità, e nello stesso tempo, confe¬ 
risce airmsieme una certa robustezza mec¬ 
canica. i terminali per il collegamento (reo¬ 
fori) con il circuito si trovano alle due estre¬ 
mità del cilindretto. AAolte volte lo strato 
di materiale resistivo viene depositato sul 
supporto cilindrico ceramico alle estremità 
del quale vengono poi applicate due cap¬ 
sule metalliche alle quali sono saldati i ter¬ 
minali (reofori) veri e propri realizzati in 
filo di rame, stagnato, rigido. 

Le resistenze a carbone vengono costruite 
in tipi che possono dissipare V4 W, V 2 W, 
1 W e 2 W. Il valore ohmico della resistenza 
dipende, ovviamente, dalla natura del mi¬ 
scuglio di carbone; esso oscilla da alcune 
frazioni di ohm fino a valori di circa 22 AAQ. 

E' noto che il carbone possiede un coef* 
fidente di temperatura negativo (ciò si¬ 
gnifica, che aumentando la temperatura la 
resistenza dell'impasto tende a diminuire) ; 
ciò nonostante, i vari impasti di cui sono 
costituite le resistenze a carbone sono stati 
studiati ìn modo che il valore ohmico della 
resistenza sì mantenga costante entro le 
normali temperature di funzionamento del¬ 
le apparecchiature dove esse vengono im¬ 
piegate, e cioè da —40°C a + 80°C. 


Le resistenze a carbone hanno il note¬ 
vole pregio di non presentare fenomeni 
di induzione (resistenze anti-induttive). 
Ciò significa che una resistenza a carbone, 
impiegata in un circuito percorso da cor¬ 
renti a radiofrequenza non cambia la sua 
impedenza ai variare della frequenza di 
funzionamento. 

Resistenze a filo 

Di regola, le resistenze a carbone non 
vengono costruite per valori dì dissipa¬ 
zione superiori ai 5 watt ; oltre questo va¬ 
lore di dissipazione, si usano le resistenze 
a filo. Le resistenze a filo sono formate da 



Fig. 3 - Struttura interna di una resistenza a carbone, 
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Fig. 4 - Particolari di una resistenza a strato per usi professionali, 
a = supporto in ceramica b = elemento resistivo c — strato protettivo 


un tubo di materiale ceramico cavo (stea¬ 
tite, mica) sul quale viene avvolto a 
spirale un filo formato di solito da una 
lega speciale di nichel e di cromo; la 
sezione e la resistività di detto filo deter¬ 
minano il valore di potenza e di resistenza 
desiderato. I terminali del filo di nichel¬ 
cromo vengono collegati a speciali reo¬ 
fori posti alle due estremità del tubetto 
di ceramica. Tutto l'insieme viene rico¬ 
perto con una vernice, speciale alla quale 
si fa subire un processo di vetrifìcazione 
ad alta temperatura ; ciò allo scopo di 
proteggere il fio ed evitare che le varie 
spire vengano in contatto tra dì loro. 



Fig. 5 - Resistenze a filo « bobinate » per usi pro¬ 
fessionali (bobinaggio). 


Le resistenze a filo possono dissipare 
da 4-^5 watt fino ad alcune centinaia 
di watt. 

Le resistenze a filo, vengono costruite 
in due esecuzioni : alcune hanno prese 
centrali fìsse, altre hanno prese mobili 
che consentono di variare il valore della 
resistenza. 

Le resistenze a filo sono per loro natura 
induttive; esse, perciò, devono essere im¬ 
piegate in quei circuiti a corrente continua 
dove una induttanza di molte spire (come 
appunto deve considerarsi una resistenza 
a filo) non può influire sulle condizioni di 
funzionamento del circuito. Se venissero 
impiegate in circuiti percorsi da correnti 
alternate succederebbe che l'induttanza 
delle spire e la capacità distribuita esi¬ 
stente tra spira e spira complicherebbero 
il calcolo della impedenza complessiva del 
circuito dove esse vengono impiegate. 

Potenziometri 

Si chiama reostato quella resistenza (a 
filo o a carbone) che possiede due termi¬ 
nali, e il cui valore può essere variato in 
modo continuo; il potenziometro Invece è 
una resistenza (a filo o a carbone) varia¬ 
bile anche essa in nnodo continuo ma 
avente tre terminali. 

Un potenziometro può essere usato 
come reostato mentre un reostato non può 
essere usato come potenziometro. In fìg. 6 
è indicato come questi due elementi de¬ 
vono essere inseriti in un circuito elettrico. 

Il reostato è un dispositivo che serve a 
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Fig. ó - Circuiti dove sono innpiegate resistenze variabili; a) circuito con reostato; b) circuito con potenziometro 


far circolare una maggiore o minore cor¬ 
rente in un dato carico. Via via che il 
cursore è ruotato verso il punto 0 della 
figura, viene automaticamente esclusa dal 
circuito una parte di resistenza, e conse¬ 
guentemente, la corrente circolante nel ca¬ 
rico aumenta. 

Nel circuito dove è inserito un poten¬ 
ziometro, la corrente e la tensione appli¬ 
cate al carico aumentano man mano che il 
cursore sì muove dal punto 0 al punto 
B : nel potenziometro, comunque, scorre 
corrente anche quando il cursore del po¬ 
tenziometro si trova nel punto 0; questa 
corrente « derivata » tende a ridurre quel¬ 
la che può scorrere nel carico. 

Il potenziometro deve servire soltanto 
come sorgente di tensione variabile e non 
come sorgente di corrente da inviare in 
un dato carico. In generale, il reostato 
viene impiegato quando si vuole control¬ 
lare la corrente entro un certo campo di 
valori mentre il potenziometro viene 
usato, di solito, come partitore di tensione 
capace di fornire ad un carico di valore 
ohmico elevato una. gamma di tensioni 
da 0 fino ad un valore massimo corri¬ 
spondente al valore della tensione della 
sorgente. 

I potenziometri e i reostati a filo (figu¬ 
ra 8) sono costruiti per sopportare valo¬ 
ri di dissipazione elevati che vanno da al¬ 
cuni watt a molte centinarà'dJ watt. Via via 
che la resistenza del reostato viene esclu¬ 
sa, aumenta la corrente circolante nel cari¬ 
co. Per far sì che il reostato possa soppor¬ 
tare gli elevati valori di corrente che circo¬ 


lano in esso quando è incluso un basso 
valore di resistenza, si fa in modo che il 
filo di cui è fatto abbia differenti diametri 
in modo che, man mano che la resistenza 
del reostato diminuisce, la sezione del filo 
aumenta; in questo modo, il maggior valo¬ 
re di corrente circolante in queste condi¬ 
zioni non danneggia il reostato. 

Per valori dì dissipazione fino a 4 W, 
e quando sì desiderano valori dì resistenza 
elevati, non facilmente ottenibili con po¬ 
tenziometri a filo, si impiegano i cosiddetti 
potenziometri chimici (fìgg. 9-10) ; in que¬ 
sti, l'elemento resistivo è uno strato di gra¬ 
tto, depositato su di un corpo isolante, ge- 



Fig. 7 - Resistenze a carbone per usi professionali. 
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Fig. 8 - Esemplo tipico di reostato di potenza a filo. 


neralmente cartone bachelizzato in quanti¬ 
tà tale da formare, tra le estremità, il valore 
ohmico desiderato. L'elemento resistivo a 
carbone o grafite, lo abbiamo già visto, ha 
il vantaggio di non introdurre fenomeni 
induttivi oltre ad essere più economico e 
meno ingombrante. 

La caratteristica più importante dei poten¬ 
ziometri siano essi a filo o a grafite, è 
che la loro variazione dì resistenza in fun¬ 
zione della rotazione in gradi, può essere 
lineare oppure logaritmica. Nel caso di 
variazione lineare, lo strato dì grafite o 
l'avvolgimento dei fìli, sono disposti in 
modo tale che, durante l'intera rotazione 
de! perno, che normalmente ammonta a 
280°, si verifichi la medesima variazione 
di resistenza per ogni angolo dì rotazione. 

Nel caso della variazione logaritmica. 


la variazione di resistenza non è diretta- 
mente proporzionale alla rotazione in 
gradi, ossia, mentre all'inizio della rota¬ 
zione, a partire da una estremità, corri¬ 
sponde una minima variazione dì resi¬ 
stenza, alla medesima rotazione, verso 
l'altro estremo, corrisponde una variazione 
molto maggiore. 

Ciò è stato fatto in quanto, essendo que¬ 
sti potenziometri utilizzati generalmente 
per il controllo del volume degli appa¬ 
recchi radio, essi devono seguire Tanda- 
mento della sensibilità dell'orecchia uma¬ 
no rispetto alla variazione della intensità 
del suono percepito la quale, come è noto, 
ha un andamento logaritmico, ossia non 
lineare. Quanto al senso di rotazione, la 
prassi generale è che quando un reostato 
o un potenziometro vengono ruotati in 
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Fig. 9 - Alcuni tipi di potenziometri a carbone. 


senso orario si abbia un aumento di cor¬ 
rente o di tensione; viceversa, quando 
vengono ruotati in senso antiorario. 

Nei potenziometri impiegati nei radio¬ 
ricevitori, nei televisori e in molte altre 
apparecchiature elettroniche viene inse¬ 
rito, nella parte posteriore del potenzio¬ 
metro, un dispositivo a scatto che di solito 
serve come interruttore per l'accensione 
dell'apparecchio; esso viene comandato 
meccanicamente dall'albero stesso del po¬ 
tenziometro. 

I potenziometri a filo consentono una 
regolazione molto accurata della resisten¬ 
za che sì desidera inserire; questa pre¬ 
cisione è superiore a quella offerta dai 
potenziometri a carbone. I potenziometri 
a filo, inoltre, possono essere costruiti per 
sopportare valori elevati di dissipazione 
e consentono di regolare valori estrema- 
mente bassi di resistenza : prestazioni que¬ 


ste non ottenibili con gli analoghi poten¬ 
ziometri a carbone. Questo è il motivo per 
cui i potenziometri a filo hanno un prezzo 
superiore a quello dei potenziometri a 
carbone. Questi ultimi, d'altra parte, se 
hanno lo svantaggio di sopportare valori 
dì dissipazione molto bassi possono, dal 
canto loro, fornire valori di resistenza 
dell'ordme dei MQ. 

I potenziometri a carbone hanno una 
vita più breve degli analoghi a filo; ciò 
è dovuto al fatto che il contatto mobile 
a spazzola (cursore) finisce, con l'andare 
del tempo, col consumare lo strato di gra¬ 
fite che costituisce l'elemento resistivo 
vero e proprio. 

Quando il potenziometro si trova in 
queste condizioni, si suole dire che esso 
è cc rumoroso », in quanto il contatto im¬ 
perfetto produce nell'altoparlante di un 
ricevitore un caratteristico rumore. 



T ERM INALI 


Supporto 


Fig. 10 - Componenti di un potenziometro a carbone. 
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Terminale Rotazione in ^ Terminal® 

antiorario (200 effettivi) orarlo 

(sinistra) _ (destra ) 


FIg. n - Andamento della variazione della resistenza In un potenziometro, a) lineare; b) logarìtmica 
negativa; c) logaritmica positiva. 


INDUHANZA 

La definizione fondamentale delTindut- 
tanza si ricava dalla formula: 

NO 

1 =- 10 -« ( 2 ) 

I 

dove N è il numero delle spire, 0 è ìl 
flusso delle linee di forza del campo ma¬ 
gnetico prodotto dalla corrente I circo¬ 
lante nelle spire di una bobina. 

Questa definizione di induttanza può 

essere espressa in modb descrittivo come : 
concatenamenti di flusso X ampere. 

Una corrente variabile circolante nelle 
spire di un solenoide induce nello stesso 
solenoide una certa forza elettromotrice 

(f.e.mi) la cui intensità è data dalla nota 
equazione della legge di Lenz. 

di Al 

= L-=L- (3) 

dt AT 

dove L è l'induttanza: della bobina o sole¬ 
noide, A I è la variazione della corrente 
avvenuta nell'intervallo di tempo A T. 


Nella formula L è espresso in Henry (H), 
I in ampere (A) e T (t) in secondi. 

in base a questa legge, se la variazione 
di corrente di 1 A in un secondo produce 
una forza elettromotrice indotta di 1 V, 
l'induttanza della bobina ha il valore di 
1 H. 

Dallo studio dei circuiti magnetici sì 
ricava che ìl flusso è dato da : 

F 

0=:— (4) 

R 

dove F è la forza magnetomotiva ed R 
la riluttanza magnetica. 

Se poniamo al posto del flusso 0, la 
intensità della corrente I, al posto dì F, 
la tensione E, al posto della riluttanza R, 
la resistenza ohmica R, possiamo consta¬ 
tare che questa equazione che lega tra 
dì loro ì parametri essenziali di un cir¬ 
cuito magnetico ha molta analogìa con la 
legge di Ohm che lega tra di loro i para¬ 
metri essenziali di un circuito elettrico. 

La forza magnetomotiva è data da : 

F^OXtiNI (5) 

dove N è il numero di spire della bobina, 
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ed I la corrente circolante nella mede¬ 
sima. 

La riluttanza del circuito magnetico è 
data da : 

I 

R =- (6) 

A |JL 

dove I è la lunghezza del circuito magne¬ 
tico, A è l'area della sezione del circuito 
magnetico, e |ji è il coefficiente di permea¬ 
bilità. 

Si deve tener presente che il valore 
della riluttanza dato dalla precedente 
equazione si riferisce alla riluttanza dì 

tutto il circuito magnetico; il calcolo esatto 
della riluttanza di una data bobina è molto 
complesso. 

Sostituendo questi valori della forza 
magnetomotiva F e della riluttanza R 
nella equazione (4) otteniamo: 

0,4 7i:NI 0,4tcNIA p, 

0) =-=-- 

(1/Au) I 

sostituendo il valore del flusso 0 dato 
in questa ultima equazione nella equa¬ 
zione (2) otteniamo: 

N $ 

L = --10-® 

I 


OA tiN^A 

L=:- li 10-® = kiJtN2 

L'analisi di questa ultima formula ci 
fornirà interessanti conclusioni. 

Innanzitutto, in una bobina con una per¬ 
meabilità uguale alTunìtà (^=1), per 
esempio, una bobina senza nucleo, il va¬ 
lore della induttanza (L) dipende unica¬ 
mente dalle dimensioni geometriche (k) 
della medesima e dal numero delle spire 

(N^). 

Esistono in proposito formule, ottenute 
per via sperimentale, che danno il valore 
della induttanza di bobine aventi le più 
svariate forme, dimensioni e numero di 
spire; queste formule si possono trovare 
in qualsiasi buon manuale dì elettronica. 

Sempre in base alla formula precedente, 
notiamo che, se sì aumenta la lunghezza 
(I) di una bobina lasciando inalterato il 
numero dì spire (N), il valore della ind'ut- 
tanza (L) della bobina tende a diminuire; 
inoltre, una bobina con diametro molto 
grande (A) ha un valore dì induttanza 
superiore a quello di una bobina con dia¬ 
metro. più pìccolo in quanto, sempre in 



Fig. 12 - Forme tipiche di nuclei ferromagnetici per !a regolazione delKInduttanza delle bobine. 
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base alla precedente formula, l'induttanza 
è direttamente proporzionale alla sezione 
(A) della bobina stessa. Infine, l'ind'ut- 
tanza di una bobina con nucleo magnetico 
è direttamente proporzionale alla permea¬ 
bilità ((j,) del circuito magnetico. 

Quando si introduce nell'interno di una 
bobina un materiale ferromagnetico, il 
flusso aumenta e quindi in base alla (2) 
aumenta anche il valore della induttanza. 
Come è noto, la frequenza di risonanza di 
un circuito oscillante è data dalla for¬ 
mula : 

1 

fo-=-^ (7) 

2 71 V'LC 

dove fo è la frequenza del circuito oscil¬ 
lante, mentre L e C rappresentano rispet¬ 
tivamente l'induttanza e la capacità dello 
stesso circuito. 

In base a questa formula, aumentando 
il valore della induttanza L della bobina, 
del circuito oscillante nel modo sopra det¬ 
to, si viene ad abbassare la frequenza di 
risonanza del circuito oscillante medesimo. 

Attualmente, il sistema universalmente 
usato per variare l'induttanza di una bo¬ 
bina di un circuito oscillante consiste ap¬ 
punto nell'introdurre più o meno all'in¬ 
terno della bobina un nucleo di mate¬ 
riale ferromagnetico; in questo modo, la 
variazione dell'induttanza porta con sè an¬ 
che la variazione della frequenza di riso¬ 
nanza del circuito oscillante di cui la bo¬ 
bina fa parte. 

Questi nuclei sono formati in genere, 
con polveri di ferro pressate e tenute 
insieme da un collante speciale che con¬ 
ferisce al nucleo stabilità e robustezza 
meccanica. 

Attualmente sono state scoperte delle 
nuove sostanze ferromagnetiche denomi¬ 
nate Ferroxcube; queste sostanze posseg¬ 
gono caratteristiche magnetiche superiori 
alle polveri di ferro e sono meccanicamente 
più robuste in quanto si comportano come 
i materiali ceramici. 

Sia i nuclei in polìferro che i nuclei in 
Ferroxcube si ottengono per fusione, e di 
solito, sono filettati e muniti alle estre¬ 
mità di fessure di regolazione dove ven¬ 
gono inseriti appositi cacciaviti di mate¬ 


riale non magnetico per la loro regola¬ 
zione. 

Se aH'interno di una' bobina, anziché 
inserire un nucleo di materiale ferroma¬ 
gnetico, si inserisce un nucleo di mate¬ 
riale privo di proprietà magnetiche, come 
potrebbe essere l'ottone o l'alluminio, la 
induttanza della bobina tende a diminuire 
di valore; questi materiali non magnetici, 
infatti, si comportano come una spira in 
corto circuito accoppiata alla bobina. Come 
è noto, una spira in corto circuito tende 
a ridurre l'induttanza di una bobina ; di 
conseguenza l'introduzione all'i-nterno di 
una bobina di un nucleo di ottone o d'ì 
alluminio, riducendone l'induttanza, fa au¬ 
mentare la frequenza di risonanza del 
circuito oscillante, a differenza del nucleo 
magnetico il quale, come abbiamo visto, 
fa diminuire la frequenza dì risonanza 
del circuito oscillante. 

Effetto pelle (Skin effect) 

Il concetto di induttanza, come l'ab¬ 
biamo chiarito in precedenza, serve a 
spiegare un effetto caratteristico prodotto 
dalle correnti ad alta frequenza circolanti 
nei conduttori ; l'effetto pelle. 

Consideriamo un conduttore (fìg. 13) nel 
quale la densità di corrente che lo attra¬ 
versa risulti uguale in tutti i punti di una 
sua sezione. 

Immaginiamo di porre aJI'interno di 
questo conduttore e parallelamente al suo 
asse, due fili conduttori con diametro mol¬ 
to più piccolo ma uguale. Il conduttore 
B sarà posto vicino all'asse del condut¬ 
tore principale mentre il conduttore A sarà 
posto verso la superfìcie esterna del con¬ 
duttore principale. Il flusso $i, si conca¬ 
tenerà con B ma non con il conduttore A; 
il flusso invece ^2 si concatenerà sia con 
il conduttore A che con il conduttore B. 
Ora, siccome il conduttore B si trova in 
un circuito elettrico chiuso dove passa 
corrente, noi possiamo considerarlo come 
una spira. Fatta questa precisazione, è 
evidente che il flusso concatenato intorno 
al conduttore B sarà maggiore del flusso 
concatenato intorno al conduttore A, vale 
a dire: 
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Fig. 13 - Condizioni di un conduttore sede dell'* effetto pelle». 


In base alla equazione (2), le indut¬ 
tanze, rispettivamente di A e di B, sa¬ 
ranno : 

N Ob N 

Lb =- 10-3 e La =-10'^ 

IB IA 

Abbiamo detto precedentemente che la 
densità di corrente attraverso la sezione 
del conduttore principale è uniforme, e che 
le sezioni dei conduttori A e B sono 
uguali ; di conseguenza, la corrente che 
attraversa il conduttore A sarà uguale 
alla corrente che attraversa il conduttore 
B. Noi abbiamo visto però che l'induttanza 
dei conduttore B è superiore a quella del 
conduttore A, e cioè 

l-B ^ La 

In un circuito di una certa lunghezza (I) 
percorso da corrente alternata, l'impeden¬ 
za è data da : 

Za = R 4" ÌwLa 
Zb = R 4" Ì^oLb 

siccome, però, Lb è superiore a La sarà 
anche 

Zb>Za 

In precedenza, noi abbiamo detto che 
nel conduttore A e ne! conduttore B scorre 
una corrente di Uguale intensità ; siccome 
ì due conduttori hanno la stessa lunghezza 
(I) ma differente induttanza (L), la ca¬ 
duta di tensione che si formerà ai capi 
del conduttore B sarà superiore a quella 
che si formerà ai capi del conduttore A. 
Ora questa situazione è impossibile, e noi 


invece dobbiamo concludere che le cadute 
di tensioni ai capi di questi due condut¬ 
tori debbono essere uguali; ma allora, la 
corrente che attraversa il conduttore A 
(Ia) non può essere uguale a quella che 
attraversa il conduttore B (Ir). La distri¬ 
buzione della corrente attraverso la se¬ 
zione del conduttore non è quindi uni¬ 
forme; avremo invece verso la parte 
esterna del conduttore principale una den¬ 
sità di corrente superiore a quella all'in¬ 
terno del conduttore stesso. Questo feno¬ 
meno viene chiamato « effetto pelle » 
(skin effect) per il fatto che in un con¬ 
duttore, la corrente alternata tende a scor¬ 
rere di preferenza sulla superficie del 
conduttore invece che all'interno del me- 
desinrp. 

Questo singolare fenomeno diventa più 
pronunciato via via che la frequenza au¬ 
menta. Perciò, quando le frequenze in 
giuoco sono, elevate non conviene usare 
un conduttore pieno; può servire ottima¬ 
mente un conduttore cavo aH'interno (con¬ 
duttore tubolare). Quando poi le frequen¬ 
ze sono molto elevate, la corrente scorre 
soltanto sulla superficie esterna del con¬ 
duttore. 

Ritorniamo ai nostri due conduttori A 
e B, e supponiamo che ognuno d\ essi ab¬ 
bia una resistenza ohmica di 2 Q, e che 
facendo scorrere una corrente continua 
attraverso ad essi, l'intensità di questa 
ultima sia, in ciascuno di essi, dì 3 A. Sic¬ 
come l'indutti^nza di un conduttore non 
ha alcuna influenza sulla corrente continua 
circolante in esso, « l'effetto pelle in que¬ 
sto caso, non si verificherà. 

In base alla nota relazione 1^ X R/ la 
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Fig. 14 - Andamento del fattore di merito Q con 
la frequenza. 


potenza dissipata sia nel conduttore A che 
nel conduttore B annmonterà a 18 W; 
avremo quindi un valore di dissipazione 
complessivo di 36 W. 

La corrente complessiva è 6 A (3-1-3), 
mentre il valore complessivo della resi¬ 
stenza del conduttore A e B posti in pa¬ 
rallelo è uguale a 1 Q (2 X 2/2 2). 

.Supponiamo ora che, per una disunifor¬ 
me distribuzione di corrente provocata dal¬ 
l'effetto pelle, si abbia nei conduttori A e B 
percorsi da corrente alternata, un valore di 
corrente di 4 A nel conduttore A, e di 2 A 
nel conduttore B. Nel conduttore A le 
perdite per dissipazione ammonteranno 
a 32W (4^X2) mentre, nel conduttore 
B, le perdite per dissipazione saranno dì 
8W (2^X2). Le perdite complessive 
quando circola una corrente alternata am¬ 
monteranno quindi a 40 W, mentre la 
stessa, intensità di corrente di 6 A, senza 
« effetto pelle », provocherebbe una per¬ 
dita di soli 36 W, 

Si può* affermare quindi che quando è 
in giuoco « l'effetto pelle » si ha un ap¬ 
parente aumento della « resistenza effet¬ 
tiva » del conduttore al passaggio della 
corrente alternata. Nell'esempio sopra ci¬ 
tato, la resistenza in c.a. ammonta a 40/6^, 
e cioè a 1,11 Q mentre la resistenza rn 
c.c. ammonta a 1 Q. 

Il rimedio classico che riduce al minimo 


le perdite dovute air« effetto pelle » con¬ 
siste nel fare in modo che il conduttore, 
a parità di lunghezza, abbia una superfì¬ 
cie esterna più estesa possibile. 

A questo scopo serve ottimamente il 
filo di Litz formato da numerosi sottili con¬ 
duttori intrecciati e isolati tra di loro. 

Fattore di merito Q di una bobina 

Il fattore di merito (Q) dì una bobina 
è definito come rapporto tra la reattanza 
induttiva e la resistenza effettiva della 
medesima, vale a dire: 

2 TcfL XL 

Q =-= — (8) 

R R 

dove R è la « resistenza effettiva » del 
conduttore che forma la bobina, e Xl è 
la reattanza induttiva della bobina stessa. 
La reattanza dì una bobina è direttamente 
proporzionale alla frequenza, ed anche 
« l'effetto pelle », come già abbiamo spie¬ 
gato, dipende dalla frequenza. Se il va¬ 
lore della reattanza di una bobina au¬ 
menta, all'aumentare della frequenza, più 
velocemente di quello che aumenti il va¬ 
lore della resistenza effettiva, il Q della 
bobina tende anche esso ad aumentare, 
come indicato dalla curva a di fìg. 14. 

Se invece, l'aumento della reattanza è 
proporzionalmente uguale all'aumento del¬ 
la resistenza effettiva, il Q della bobina 
rimane invariato entro un vasto campo di 
frequenze, come indicato dalla curva b 
di fìg. 14. 

Tra una spira e l'altra di una bobina 
esiste sempre un piccolo valore dì capa¬ 
cità in quanto le spire si trovano una ac¬ 
canto all'altra. Questa « capacità distri¬ 
buita » lungo le spire della bobina tende 
ad annullare una parte della reattanza in¬ 
duttiva della bobina. 

Questo fenomeno aumenta all'aumen¬ 
tare della frequenza. Di conseguenza, 
quando la capacità distribuita tra le spire 
è notevole, il Q della bobina, aM'aumen- 
tare della frequenza, tende à diminuire 
come indicato dalla curva c di fìg. 14. 

L'andamento della curva del fattore di 
merito Q dì una bobina al variare della 
frequenza dipende, in generale, dal dia- 
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mètro dèi filo e dalla forma geometrica 
della bobina. Anche in questo caso, un 
buon manuale fornirà le necessarie for¬ 
mule per il calcolo del Q di una bobina 
di determinate dimensioni ad una data 
frequenza. 

Per far sì che la capacità tra spira e 
spira di una bobina sia la più bassa pos¬ 
sibile, le spire non devono essere avvolte 
parallelamente Tuna all'altra. Sono stati 
studiati a questo proposito numerosi tipi 
di avvolgimenti, tutti tendenti a disporre 
le spire in modo da raggiungere, a bobina 
terminata, il valore più basso di capacità 
distribuita. In fìg. 15 è indicato un tipo di 
avvolgimento classico : l'intera bobina è 
stata suddivisa in 4 sezioni,- le spire di 
ciascuna sezione sono avvolte in modo che 
tra una spira e l'altra si abbia il minimo 
valore di capacità distribuita. 

Sì costruiscono particolari bobine attra¬ 
versate completamente da nuclei ferroma¬ 
gnetici ; ciò allo scopo di aumentarne l'in¬ 
duttanza. 

Vengono chiamate bobine di arresto 

(chokes) e, di solito, sono impiegate ne¬ 



Fìg. 15 - Bobina di arresto per radio frequenza. 

gli alimentatori dove montate in cellule 
a -n aiutano a livellare la corrente rad¬ 
drizzata. 

In fìg. 16 è indicata una curva di ma¬ 
gnetizzazione e di saturazione di una sif¬ 
fatta « impedenza »; in ordinata, è dato 
il flusso Ó mentre in ascissa è indicata la 
corrente (I) che produce questo flusso. 
AAan mano che la corrente aumenta, il 
nucleo si satura per cui, ad un certo istan¬ 
te, l'aumento del flusso non risulta più 
proporzionale all'aumento della corrente. 
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Fìg. 17 - Dettagli costruttivi di un trasformatore di bassa frequenza. 1) Custodia metallica per la scherma¬ 
tura magnetica ed elettrostatica. 2) Struttura del Ravvolgimento. 3) Lamierini. 4) Il nucleo e Ravvolgimento 
vengono impregnati con sostanze isolanti. 5) Riempitivo per la protezione contro l'umidità. 


Se il nucleo non si saturasse, la curva 
avrebbe Tandamento della retta B'. Sicco- 
nne, però, in pratica, qualsiasi materiale 
magnetico sottoposto ad una forza ma¬ 
gnetizzante, ad un certo punto si satura, 
la curva inizia a piegarsi (ginocchio supe¬ 
riore della curva di magnetizzazione). 

Come risulta dalla fìg. 16, a parità di 
variazione di corrente (Al), la variazione 
del flusso nel punto B della curva (AO) 
è inferiore alla variazione del flusso nel 
punto A. 

Pertanto, in base alPequazIone (2), il 
valore dell'induttanza che la bobina di 
arresto ha quando il punto di lavoro si 
trova in B sarà inferiore alTinduttanza che 
la stessa ha in corrispondenza del punto 
di lavoro A. 

L'esatta posizione del punto di lavoro, 
A o B, lungo la curva dì magnetizzazione 
dipende dairintensità della corrente con¬ 
tinua circolante nella bobina ; di conse¬ 
guenza, nella valutazione delTinduttanza 
di una bobina di arresto bisogna tener 
conto anche del valore della corrente con¬ 
tinua alla quale l'induttanza viene mi¬ 
surata. 


Trasformatori 

Il calcolo dei trasformatori con nucleo 
dì materiale ferromagnetico impiegati in 
bassa frequenza, e quello dei trasforma¬ 
tori senza nucleo impiegati in alta fre¬ 
quenza verrà trattato molto .dettagliata- 
mente nelle prossime puntate.' Cì limitia¬ 
mo ora a fare alcune considerazioni sui 
trasformatori di alimentazione delle nor¬ 
mali apparecchiature elettroniche. 

I valori caratteristici che, di solito, sta¬ 
biliscono le prestazioni di un dato trasfor¬ 
matore di alimentazione si riferiscono ai 
valori di tensione e di corrente al secon¬ 
dario. Anche il valore della tensione ap¬ 
plicata aN'avvolgìmento primario viene 
dato. 

Un altro valore significativo che carat¬ 
terizza i trasformatori di alimentazione ri¬ 
guarda il prodotto volt X ampere che il 
trasformatore può sopportare. 

Questi trasformatori, di solito, sono pro¬ 
gettati per funzionare alla frequenza di 
rete di 50 o dì 60 Hz. I trasformatori di 
alimentazione impiegati negli aeroplani la¬ 
vorano con frequenze comprese fra 400 
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e 2400 Hz; ovviamente, i trasformatori 
che devono lavorare a queste frequenze 
sono avvolti su nuclei speciali. 

Il nucleo di ferro di un trasformatore 
di alimentazione è formato da un certo 
numero di lamierini (ferro-silicio) isolati 
e disposti come quelli di un nucleo della 
bobina dì arresto di bassa frequènza pre-, 
cedentemente trattata. I lamierini (E-l) 
si susseguono alternando le loro opposte 
posizioni in modo da ridurre al minimo 
il traferro. 

Molto spesso, tra l'avvolgimento prima¬ 
rio e il secondario, viene inserito uno 
schermo elettrostatico di rame che funge 
da schermo di Faraday. Tale schermo è 
formato da una striscia di rame avvolta 
tutta intórno al secondario come una « spi¬ 
ra » unica ; le parti terminali di questa 
spira si sovrappongono ma non devono 
stabilire tra di loro un contatto ohmico; 
questo è il motivo per cui viene inserito 
tra le parti terminali un foglio di mate¬ 
riale isolante : se non si usasse questa pre¬ 
cauzione, la striscia di rame si comporte¬ 
rebbe come una spira in corto circuito. 

Un prolungamento dì questa striscia dì 
rame viene inserito tra i lamierini ; questo 
si è dimostrato un sistema molto semplice 
per collegare a massa lo schermo elettro- 
statico. 

Lo schermo elettrostatico viene usato per 
impedire che tra il primario e il secondario 
l'energia possa trasferirsi per accoppia¬ 
mento capacitivo: infatti, il trasformatore 
ha il massimo rendimento quando l'ener¬ 
gìa si trasferisce dal primario al seconda¬ 
rio solo per accoppiamento induttivo. 

In fìg. .17 è indicato uno spaccato di 
un trasformatore con l'indicazione dei 
componenti principali. 

Capacità 

Due superfìci metalliche separate tra 
loro da un dielettrico formano un conden¬ 
satore. L'equazione fondamentale che ser¬ 
ve per calcolare la capacità di un conden¬ 
satore formato da due piastre parallele 
separate da un dielettrico omogeneo è 
la seguente : 

eF 

C =- (9) 

ll,3d 



(‘) 


C 

u 


Ò i 

(') 

Fìg. 18 - Circuito equivalente di un condensatore, 
a) Condensatore con perdita, b) Circuito equivalente 
in serie, c) Circuito equivalente in parallelo. 

dove 

C = capacità del condensatore in pF 

s = costante dielettrica del materiale iso¬ 
lante posto fra le due piastre. 

F = superfìcie del condensatore in cm^ 

d = distanza tra le due piastre in centi- 
metri. 

Il condensatore ideale è quello in cui ìl 
dielettrico non ha nessuna perdita. In pra¬ 
tica, però, qualsiasi tipo dì dielettrico ha 
una certa perdita dì potenza la quale 
tende ad aumentare via via che la fre¬ 
quenza aumenta. 

Quando si misura ìl valore di capacità 
dì un condensatore su di un ponte di 
misura in corrente alternata, il risultato 
della misura sì riferisce a un circuito dove 
il condensatore in esame risulta in serie 
a una resistenza (fìg. 18 b). Altri ponti 
di misura misurano invece la conduttanza 
e la suscettanza (1) ; in questo caso, il 


(1) La conduttanza è l'inverso della resistenza, 
B ^ 1/R, mentre la suscettanza è l'inverso della reat¬ 
tanza, B = l/Xc. 
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condensatore risulta in parallelo alla resi¬ 
stenza. 

Per il calcolo di molti circuiti è neces¬ 
sario considerare il condensatore secondo 
questo secondò punto di vista, e cioè, un 
condensatore ideale con in parallelo una 
resistenza che rappresenta l'inevitabile 
perdita del dielettrico (fig. 18 c). 

Quando si vuole controllare le perdite 
di isolamento di un condensatore me¬ 
diante un ohmmetro, la misura (In ohm) 
letta Usuilo strumento si riferisce ad una 
resistenza disposta in parallelo, e non- in 
serie al condensatore.. 

Per effettuare ìl passaggio dal circuito 
equivalente del condensatore con resi¬ 
stenza di perdita in parallelo. al circuito 
equivalènte con resistenza, di perdita in 
in serie si suppone che il fattore dì po¬ 
tenza (2) e le perdite di ' potenza dèi 
condensatore siario trascurabili. 

Nel circuito equivalente dove il con¬ 
densatore ha la resistenza in serie, se il 
fattore di potenza è inferiore al 10 %, la 
corrente prodotta da una tensione E, ap¬ 
plicata alle armature ■ ,del condensatore 
sarà : 

E 

Xc 

dove Xc è la reattanza (l/wC) del con¬ 
densatore. 

La potenza dissipata (Pso) nella resi¬ 
stenza in serie (Rse) sarà allora: 



Nel circuito equivalente, dove la resi¬ 
stenza è in parallelo al condensatore, la. 
potenza dissipata (Ppa) è valutata imme¬ 
diatamente in base al valore della tensione 
applicata E, e dalla resistenza in parallelo 
Rpa, e cioè : 


Se questi due circuiti devono essere 



equivalenti, le potenze dissipate dovran¬ 
no essere uguali, perciò avremo : 


Pse — Pb 


E2 




e semplificando 


da cui 


1 

(2Trfc)= 


e 


Xc^ 



( 10 ) 


( 11 ) 


In base a quest'ultìme due equazioni 
è evidente'che nei circuiti equivalenti che 
rappresentano le perdite di un conden¬ 
satore una resistenza in parallelo di valore 
elevato equivale a una resistenza in serie 
di valore molto basso. 

In un condensatore ideale senza per¬ 
dite, la resistenza in parallelo dovrebbe 
avere un valore infinito e, corrisponden¬ 
temente, la resistenza in serie dovrebbe 
essere nulla. 


Dielettrico 


(2) Il fattore di potenza (coscp) è basso quando " dielettrico impiegato in un conden- 

R f i/a)C. satore deve avere perdite molto basse e 
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sopportare tensioni * molto elevate. Que- 
st'ultima caratteristica si riferisce alla co¬ 
sidetta tensione di rottura del condensa¬ 
tore, e dipende, ovviamente, dalla bontà 
del dielettrico; viene misurata in volt X 
X rnm di spessore del dielettrico. 

I dielettrici più comunemente usati nei 
normali condensatori sono: la mica, ma¬ 
teriali ceramici come il biossido dì tita¬ 
nio, la carta, l'ossido di alluminio e l'aria. 

Condensatori a mica 

I condensatori a mica sono formati da 
due piastrine di metallo separate da una 
striscetta di mica ; il tutto racchiuso in un 
involucro di plastica il quale conferisce 
all'insieme rigidezza meccanica e prote¬ 
zione contro l'umidità. La mica mantiene 
un buon isolamento anche alle frequenze 
elevate ; si fanno con mica i condensatori 
con valore elevato dì capacità soltanto 
quando il maggior costo sia giustificato 
dalla necessità di avere un fattore di po¬ 
tenza (perdite) molto basso. Di solito, i 
condensatori a mica vengono fatti per va¬ 
lori inferiori a 0,01 [iF. 


Condensatori ceramici 

I condensatori ceramici si ottengono de¬ 
positando direttamente su l'una e l'altra 
faccia del materiale ceramico che funge 
da dielettrico, uno strato di argento : que¬ 
sti due strati rappresentarlo le armature 
del condensatore. I dielettrici ceramici, è 
noto, posseggono una costante dielettrica 
(e) molto elevata, dell'ordine di 500-^ 
600; la costante dielettrica U) della 
mica è appena 6 o 7. Pertanto, a parità 
di valore di capacità, impiegando dielet¬ 
trici ceramici al posto della mica, le su- 
perficì delle armature, e quindi, l'ingom¬ 
bro dei condensatori, risultano ridotte di 
circa 100 volte. 1 condensatori ceramici 
quindi, avendo elevati valori di capacità 
e. ridotte dimensioni, vengono attualmente 
sempre, più impiegati nelle attuali appa¬ 
recchiature elettroniche. 

Condensatori a carta 

I condensatori a carta si ottengono in- 
terponendò tra lunghe striscio di fogli di 
alluminio, della carta impregnata con cera 



Fig. 20 - Sistema usato dalla General Instrument per depositare sottili strati di tantalio e silicio nella fab¬ 
bricazione di condensatori ceramici. Lo strato di tantalio può essere depositato soltanto in condizioni di vuo¬ 
to molto spinto. 
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Fìg. 21 - Condensatori trimmer, passanti, per Radio 
e TV. 


e arrotolando tutto rinsienne. L'unità conn- 
pleta viene chiusa ernneticannente in nnodo 
da innpedire che l'umidità possa penetrare 
aH'interno abbassando la resistenza di iso¬ 
lamento del condensatore. 

Il foglio di alluminio (armatura del 
condensatore) che si trova all'esterno del 
rotolo deve essere collegato, tramite il 
reoforo, sul punto di tensione a valore 
più basso (punto freddo), mentre il fo¬ 
glio di allumìnio interno deve essere col¬ 
legato, tramite il rispettivo reoforo, sul 
punto di tensione con valore più elevato 
(punto caldo) ; ciò, per ottenere un buon 
schermaggio. Per facilità di montaggio, 
l'indicazione dell'armatura esterna dì yn 
condensatore a carta viene indicata ester¬ 
namente, dalla parte del rispettivo reofo¬ 
ro, mediante un cerchio stampato o un 
altro segno particolare. 

I condensatori a carta vengono spesso 
racchiusi in un involucro metallico riem¬ 
pito con olio. L'olio viene impiegato, in 
questo caso, per aumentare la tensione di 
rottura del dielettrico. 

Condensatori elettrolitici 

I condensatori elettrolitici sono conden¬ 
satori speciali che possono essere impie¬ 
gati soltanto con correnti o tefisioni uni- 
direzionali. Nei condensatori elettrolitici 
l'elettrodo di alluminio funge da arma¬ 
tura positiva del condensatore mentre 
l'elettrolito alcalino serve da armatura ne¬ 
gativa. Il dielettrico, in questo caso, è rap¬ 
presentato da! sottilissimo strato di os¬ 
sido di alluminio che viene « formato » 
sulla superfìcie dell'alluminio stesso. Es¬ 
sendo questo strato (dielettrico) estrema- 
mente sottile, il valore di capacità, per 
unità di superfìcie, risulterà molto eleva¬ 
to; ciò si ricava dalla formula generale 
dei condensatori (9). In alcuni casi, la 
superfìcie dell'alluminio viene attaccata 
chimicamente in modo da produrre su dì 
essa delle « rughe » le quali contribui¬ 
scono ad aumentare l'area di lavoro del 
condensatore. 

II condensatore elettrolitico ha, ovvia¬ 
mente, una corrente di dispersione molto 
elevata, e non può quindi essere impie¬ 
gato dove si richiede un fattore di potenza 
molto b^sso. Se si inverte accidentalmente 
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la tensione applicata ad un condensatore 
elettrolitico, la resistenza si riduce a zero, 
e il condensatore si comporta come un 
cortocircuito sul circuito elettrico dove vie¬ 
ne collegato. 

Il condensatore elettrolitico non può 
funzionare alle frequenze elevate; dì con¬ 
seguenza, esso viene principalmente im¬ 
piegato per mantenere tensioni continue 
(funzioni di by-pass), oppure come con¬ 
densatore di filtro nei circuiti per il rad¬ 
drizzamento della tensione alternata dì 
réte. 

Condensatori ad aria 

I condensatori che hanno per dielet¬ 
trico l'aria (condensatori ad aria) ven¬ 
gono in generale impiegati per variare la 
frequenza di accordo dei circuiti oscil¬ 
lanti. In questi condensatori, la capacità 
può essere variata sia aumentando o di¬ 
minuendo la superfìcie delle armature sìa 
la distanza tra le medesime. In un con¬ 
densatore variabile, la variazione della 
capacità si ottiene ruotando l'insieme del¬ 
le armature mobili del condensatore (ro¬ 
tore) il quale risulta collegato a massa 
attraverso l'albero e i cuscinetti dì sup¬ 
porto: le armature fìsse (statore) sono 
isolate dallo chassis. 

Siccome l'aria ha una costante dielet¬ 
trica uguale all'unità, e inoltre, la distanza 
tra le armature di un condensatore varia¬ 
bile è superiore a quella di un condensa¬ 
tore che abbia per dielettrico un sottile 
foglio dì mica, il valore della capacità per 
unità di volume è, in un condensatore va¬ 
riabile, inferiore a quella di qualsiasi al¬ 
tro tipo di condensatore. 

Di un condensatore variabile, di solito. 


si dà il valore massimo della capacità (ro¬ 
tore tutto aH'interno), e fa capacità mi¬ 
nima o residua (rotore tutto esterno). I 
condensatori variabili con due o tre ar¬ 
mature hanno un valore di capacità che 
va da 3 a 15 pF, mentre quelli con 30 
o 40 armature hanno, ovviamente, capa¬ 
cità che vanno da 30 a 350 pF. 

li condensatore trimmer o padder è 
quello formato da due lamine metalliche 
separate tra di loro da un sottile foglio 
di mica. In questi condensatori, la varia¬ 
zione della capacità si ottiene variando 
la distanza fra le due armature; ciò si 
ottiene regolando una vite che comprime 
più o meno una delle due armature. 

Questi condensatori sono di piccole di¬ 
mensioni, e la capacità che possono dare 
non supera i 150 pF; anzi, molto spesso, 
non supera i 20 pF. Siffatti condensatori 
vengono, in generale, collegati in paral¬ 
lelo a condensatori variabili, oppure in 
parallelo alle bobine di circuiti risonanti, 
e servono per portare quest'ultimi ad 
oscillare su una frequenza ben determi¬ 
nata. 
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LUI è felice perchè abbonandosi a “selezione di 
tecnica radio-tv„ ha ricevnto immediatamente in 
omaggio 5 càroniti stampati. 

anche VOI presso ima di queste 


ANCONA - Via Marconi, 143 

bari - Via Dante, 5 

BENEVENTO - C.so Garibaldi, 12 

BIELLA - Via Elvo, 16 

BOLOGNA - Via G. Brugnoli, 1 A 

CAGLIARI - Via Manzoni 21/23 

CIVITANOVA MARCHE - Via Leopardi 12 

CREMONA - Via Cesari, 1 

FIRENZE - Viale Belfiore, 8r 

GENOVA - Piazza J. da Varagine, 7/8r 

LA SPEZIA - Via Persio, 5r 

LIVORNO - Via Roma, 3 

MESTRE - Via Torino, 1 

NAPOLI-Vomero - Via Cimarosa, 93^A 


NAPOLI - Via C. Porzio, lO a-lOb 
NAPOLI - Via Roma, 28/21 
NOVARA - Via F. Cavallotti, 40 
NOVI LIGURE - Via Arnendola, 14 
PADOVA - Porte Conta ri ne, 2 
PALERMO - Piazza Casteinuovo, 48 
PARMA - Via Trento, 2 
PAVIA - Via G. Franchi, 10 
PESCARA - Via Genova, 18 
PIACENZA - Via S. Donnino, 16 
ROMA - Via S. Agostino, 14 
TERNI - Via Angeloni, 57/A 
TORINO - Via Nizza, 34 
UDINE - Via Divisione Julia, 26 


Signor Milioni Daniele - Via D. Beccari, 14 - Roma. 

D. Avendo Tintenzione di costruire la protesi descritta a pag. 235 del N. 2 - 1961 

della vostra Rivista, desidererei approfondire Targomento in riguardo. 

Vorrei sapere inoltre Timpedenza del microfono, che tipo di microfono, e, se sia pos¬ 
sibile, insieme airauricolare acquistarli da voi* 

Dicasi come sopra per la pila a 2,4 V. Desidererei inoltre, le più ampie garanzie da 
parte Vostra sulla funzionalità dell’amplificatore una volta costruito, s’intende, con i 
collegamenti rispondenti allo schema. 

R. Uapparecchio per protesi acustiche descritto sul n. 2/1961 della nostra Rivista è già 
stato realizzato da molti nostri lettori con risultati del tutto positivi. D'altra parte la 
sua costruzione non presenta notevoli difficoltà purché si osservino le comuni norme 
che regolano la costruzione degli apparecchi a transistor. 

Come microfono può usare una capsula PEIKER le cui caratteristiche sono ampiamente 
illustrate nel Gafalopo Generale G,B.C. 

L'auricolare, in linea di massima, deve presentare una impedenza di 1000 ohm a 1000 
Hz ed una resistenza in corrente continua di 250 ohm. 

Tutto il materiale può essere acquistato presso la Sede G.B.C, di Milano, anche per cor¬ 
rispondenza e per spedizione controassegno. 


Signor Minotto Ernesto - Postioma (Treviso) 

D. Vi sarei grato se vorreste cortesemente favorirmi informazioni circa un manuale 

pratico dei più recenti per la riparazione delle radio a transistor, che comprenda i sim¬ 
boli abbreviati delle misure in RADIOTECNICA e relative spiegazioni, unitamente ad 
alcuni schemi di montaggio e loro applicazioni pratiche, con abbinato il dizionario ine¬ 
rente a tale materia. 

R, La radioriparazione degli apparecchi radio a transistor è già stata trattata su questa 
Rivista come pure sono stati pubblicati numerosi schérni relativi la costruzione di ap¬ 
parecchi dello stesso tipo. Naturalmente dato che si tratta di un argomento molto inte¬ 
ressante ed in continuo sviluppo, non mancheremo anche in avvenire di riservargli am¬ 
pio spazio. 

Come manuali le possiamo consigliare il Volume secondo delle RADIORIPARAZIONI 
del Ravalico edito dalla casa editrice Hoepli, e i due volumi del MANUALE DEI 
TRANSISTOR del Kuhn editi dalla casa editrice il Rostro, Via Senato, 28 - Milano. 


Signor Zappi Eugenio - P.zza Foscolo - Inverigo. (Como) 

D. Ho intenzione di realizzare Tamplificatore HI-FI da 5 Watt descritto a pagina 

249 del n. 3/4 di quest’anno della Vostra rivista; essendo alle prime armi, vorrei avere 
alcuni schiarimenti pregandovi di volermi scusare se sarò un po’ scocciante per alcune 
domande impertinenti. Nello schema non è indicato n valore di C2 e nell'elenco di 
pagina 253 è indicato un condensatore in più di quanti ce ne siano nello schema; 
inoltre Tultima resistenza ha la sigla R15 mentre le resistenze sono 14. All’entrata 
del secale il capo inferiore di R2 non dovrebbe essere collegato a massa? (come av¬ 
viene in altri amplificatori). La cartuccia piezoelettrica Renette quale è nel complesso 
GBC R/52 è ad alta, media o bassa impedenza? Desidererei un consiglio circa l’altopar¬ 
lante (o gli altoparlanti) da usare in una camera da scapolo con tale amplificatore. 

Signor Pasetto Gabriele - Via A Saggini, 63 - Galzigriano (Padova) 

R, Il valore del condensatore elettrolitico non segnato sullo schema è di 10 \xF 25 V. 
Le resistenze presenti nel circuito sono 14 più un potenziometro come del resto corri¬ 
sponde nella tabella relativa l'elenco del materiale. Dato che a fianco di ciascuna resi- 
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sterna è riportato il relativo valore un eventuale errore della numerazione non ha al¬ 
cuna importanza per quanto concerne le operazioni di montaggio delVapparecchio in 
questione. In questo amplificatore dovrà usare un altoparlante con carico nominale da 
5 Watt con un campo di frequenza da 50 a 12.000 Hz. Tutto il materiale potrà essere ri¬ 
chiesto direttamente alla Sede G.B.C. di Milano per spedizione contro-assegno. 


Signor Pasetto Gabriele - Via A Saggini, 63 - Galzignano (Padova) 

D. Le confermo con grande piacere di avere realizzato il suo amplificatore descritto 

nel n. 3/4 di Selezione di Tecnica Radio-TV. 

Le devo dire che ho ottenuto dei soddisfacenti risultati. Per ora ho solo realizzato 
Tamplificatore HI-FI con le valvole ECL82, ma in seguito passerò alla realizzazione di 
quello moncHstereo. Ora le vorrei domandare questo: in aggiunta alFamplificatore mono¬ 
aurale vorrei mettere la corrispondente coppia di media frequenza con altre due valvole 
tipo 6BA6, 6BE6 e naturalmente con il relativo gruppo AF. Forse lei ha già capito, 
voglio ottenere una radio al completo. Penso che si debba ottenere così una discreta ra¬ 
dio con un tale amplificatore; vorrei sapere da lei se occorre fare qualche modifica al- 
Tamplificatore o no. 

L’entrata deiramplificatore resta tale quale oppure è necessario eseguire una lieve mo¬ 
difica allo stesse? 


R. Uamplificatore descritto sul n. 3/4 di SELEZIONE DI TECNICA si presta senz'altro 
per essere abbinato ad un sintonizzatore radio senza che occorre apportare al circuito 
delle modifiche particolari. 

Otterrà senz'altro un ottimo complesso realizzando il sintonizzatore GBC per OM, OL 
e FM tipo Zf2b^ il quale dispone di cinque valvole e di un raddrizzatore ad ossido e 
che permette la ricezione su FM da 88 a 100 MHz, su AM da 550 a 1600 kHz e su OL 
da 160 a 350 kHz mediante commutazione a tastiera e con un consumo di soli 30 Watt. 


Signor Napoletano Felice - Via G. Tagliamonte - Torre Annunziata (Napoli). 

D. In esito alla Vostra lettera del 29 maggio u.s., Vi comunico che il mio rammarico, 

di cui feci cenno nella mia missiva del 3 dello stesso mese, non era del tutto ingiustificato. 
Il titolo di « Le basi della moderna elettronica » non comporta alcun richiamo di rife¬ 
rimento su quanto fu pubblicato a pagina 708 del N. 6/1961. 

Questo è il motivo per cui ne scaturì un disappunto da parte mia. Ora che tutto è 
chiarito, Vi ringrazio di avermi dato modo di rilevare il senso di contrasto, come 
pure Vi sono grato dei vari opuscoli, relativi a resistente e convertitori, tutti in lingua 
estera. Veramente nella mia richiesta non fui chiaro*. Intendevo riferirmi a condensatori a 
carta unificati, mi sembra « Facon » pubblicati in una Vostra Selezione del 1959 . 


■R Ci fn. molto piacere che la nostra risposta relativa alle BASI DELLA MODERNA 
ELETTRONICA sia stata di suo gradimento. Come avrà avuto occasione di constatare si 
tratta di una rubrica veramente interessante e che in avvenire affronterà senz'altro ar¬ 
gomenti molto più impegnativi. 

Per quanto si riferisce alla sua richiesta relativa gli opuscoli dei condensatori a carta 
costruiti dalla FACON la preghiamo di richiedere quanto le occorre, a nostro nome diret¬ 
tamente alla FACON srl., Via Appiani, 14 Varese. 


Signor Stoppani Antonio - Via Savoia, 80 - Roma. 

D.. Dal 1958 sono assiduo lettore di Selezione di Tecnica Radio-TV. Per la prima 

volta mi rivolgo a Voi nella Vostra qualità di portavoce della Ditta G.B.C. per avere, 
se possibile, risposta ad alcuni quesiti. 

1) E’ possibile aumentare la potenza del trasmettitore per radiocomando a valvole ap¬ 
parso sul n. 3/1961 della rivista, fino a portarla a due Watt RF con l’antenna da 2,40 
metri e alimentazione ridotta a 90 Volt. 
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2) Dove è possibile reperire uno schema completo per ricevitore a transistor per radio- 
comando aereo, con le seguenti caratteristiche. 

a) Atto all’utilizzazione dei sei canali della trasmittéhte, a mezzo banco selettore da 
5000 £ì e cinque lamelle vibranti. 

plrlo1X^Ltsn5mer“73%^6DÌ^^^ relais sempre eccitato 

che si stacca in presenza di segnale. 

c) Se possibile utilizzare negli stadi finali qualche transistor 2N18FA poiché ne pos- 
siedo ben sei inutilizzati. 

d) Il progetto dovrebbe essere realizzato facendo uso di sole parti reperibili presso la 

sede GBC di Roma escluse eventualmente le bobine da autocostruire. 

R E’ evidente che diminuendo la tensione di alimentazione del 

riferimento . da 105 V a 90 V, non si possa ottenere un aumento della potenza ma 
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